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£?upertester 680 fc 


BREVETTATO. • Sensibilità: 20.000 ohms x volt 


Con itala a spacchio a STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO 
schermato contro I campi magnetici esternili! 
Tutti I circuiti Volt metri ci e Ampero matrici in CX. 
e C.A. di questo nuovissimo modello 680 E montano 
resistenze speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5% !! 


Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni 
del Supertaster 680 E con accessori appositamente progettati dalla ICE 


I principali sono: 

Amperometro a Tenaglia modello « Amperclamo » per Corrente Alternata: 
PtìrtSte: 2,5 - 10 - 25 - 100 - 250 e 500 Ampères C A 

previ transistori e prova diodi modello «Transtest» 662 I. C E. 
Shunta tupaie menu'i per 10 25 - SO ft 1QQ Ampères CC 

Volt ohrneirn * Transistori di altissima sensibilità 
Sonda a puntala par provi lemperalut* da — 30 a + 200 *C 
T rasi armalo** mod £16 per Amp C.A.: Portate 250 mA ■■ 

1 A - SA 23 A 100 A C A 

Puntale mod 18 per prova di ALTA TENSIONE: 25000 V C C 
Luxmetro per portale da 0 a 16.000 Lux m °d 24 


IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32} 
CON LA PIU' AMPIA SCAIA (mm 85 x 65} 
Pannello superiore interamente In CRISTAL 
antiurto- IL TESTER PIU’ ROBUSTO, PIU' 
SEMPLICE, PIU" PRECISO! 


Speciale circuito elettrico Brevettato 
di nostra esclusiva concezione che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento indica¬ 
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, di poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mille volte su¬ 
periori alla portata scelta! 

Strumento antiurto con spe¬ 
ciali sospensioni elastiche 
Scatola base in nuovo ma¬ 
teriale plastico infrangibile 
Circuito elettrico con spe¬ 
ciale dispositivo per la com¬ 
pensazione degli errori dovuti 
agli sbalzi di temperatura. IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti imperfetti 
e minor facilità di errori nel 
passare da una portata all'altra 

IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI 

PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO 
TECNICI ED ELETTROTECNICI PIU' ESIGENTI* 


IL PIÙ 
PRECISO ! 


IL PIÙ 

COMPLETO l "V 

I 


eccezionale per elettrotecnici 
radiotecnici e rivenditori 


franco nostro Stabilimento 


Per pagamento alla consegna 

omigglo del relativo astuccio ! ! I 


Altro Tester Mod. 60 identico nel formato 
e nelle doti meccaniche ma con sensibilità 
di 5000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lire 8200 
Franco nostro Stabilimento 


IO CAI 

VOLTS C C : 

VOLTS C.A : 

AMP. C C : 
AMP C.A,: 
OHMS: 
Rivelatore di 
REATTANZA: 
CAPACITA’: 

FREOUENZA: 

V USCITA: 
DECIBELS: 


PORTATE 


7 portate: 
6 portate: 

6 portata: 

5 portata 

6 portata: 

1 portata: 

4 portata: 

2 portata: 
6 portata: 

5 portate: 


con sensibilità di 20.000 Ohms per Volt: 100 mV. - 2 V. ■ 10 V 
50 V. - 200 V - 500 V. e tOOO V. C.C. 

con sensibilità di 4 000 Ohms per Volt: 2 V. ■ 10 V - 50 V. 
250 V - 1000 V. e 2500 Volts C.A. 

50 ilA * 500 uA ■ 5 mA ■ 50 mA ■ 500 mA e 5 A. C.C 
2« r ,A J S mA 25 mA 250 mA e 2,5 Amp C A 

fi : U) * O k 1 - Q K 10 - ft X 100 “ fi * 7000 ■ fi a 10000 
(par Fatture da 1 decimo di Ohm tino » 100 Megaohm»] 
da 0 a 10 Meoaohms. 

da 0 a 5000 a da 0 a 500 000 pF • da 0 i 20 e da 0 a 
200 Microfarad. 

0 - 500 e 0 ^ 5000 Hz 

2 V - 10 V - 50 V - 250 V 1000 V e 2500 V 
da — 10 dB a +62 dB. 


I 1 I 
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VOLTMETRI 

AMPEROMETRI 

WATTMETRI 

COSFIMETRI 

FREQUENZIMETRI 

REGISTRATORI 

STRUMENTI 

CAMPIONE 




PER STRUMENTI DA PANNELLO, 
PORTATILI E DA LABORATORIO 
RICHIEDERE IL CATALOGO I.C.E. 
8 - 0 . 





























s-1 MI CHIAMO »-. 

<SPERIMENTARE '-- 

selezione radio-tv. 

SONO NATA NEI— -c- 

r i^57. ▼— -^r 


/ SO TUTTO QUANTO 'l 

J ACCADE NEL MONDO 1 -- 

IN CAMPO ELETTRONICO E LO 
COMUNICO VELOCEMENTE 

‘---, A VOI. .-. -c-* 


[ LEI, VUOLE ABBONARSI ? - 

BENE.' DIVENTEREMO AMICI 


I elettrc 

«ca^ 

3gi IÈ 



|| 

j 

li 

: 




















































































































































































CAMPAGNA 

ABBONAMENTI 



■ SPERIMENTARE 
SELEZIONE RADIO-TV 


• ELETTRONICA OGGI 
■ LE DUE RIVISTE 



L. 

8.000 

anziché 


L. 

9.000 

anziché 

tresca 

L. 

16.000 

anziché 



FRA LE PAGINE DI QUESTO FASCICOLO E' INSERITO UN BOLLETTINO. 

COMPLETATELO COL VOSTRO NOME E INDIRIZZO E CON L'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO CHE 
AVRETE SCELTO. • 1 

PORTATELO ALL'UFFICIO POSTALE. GRAZIE. 



Ricevitore per l'ascolto individuale 
dell'audio TV 

Prezzo netto imposto L. 13.500 



UK 157 

Trasmettitore per l'ascolto individuale 
dell'audio TV 

Prezzo netto imposto L. 4.900 



UK 157 e UK 
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RADIORICEVITORE 




mod. FM/855 


Gamme di ricezione: OM -.OL - FM 

Controllo automatico di frequenza in FM " 

Cambio gamme a tasti *. ■ --> 

Prese per registratore, altoparlante supplementare ejnfcenha autoràdip 
Antenna telescopica per FM 

Alimentazione: 9 Vc.c. oppure 220 V - 50 Hz 

Semiconduttori: 22 transistori 

Dimensioni : 280 x 160 x 70 


Snerimentare I 
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MICROFONI ■ DIFFUSORI A TROMBA ■ COLONNE SONO¬ 
RE ■ UNITA’ MAGNETODINAMICHE ■ MISCELATORI ■ 
AMPLIFICATORI BF ■ ALTOPARLANTI PER HI-FI ■ COM¬ 
PONENTI PER HI-FI ■ CASSE ACUSTICHE 


42029 

S. Maurizio REGGIO EMILIA 

Via Notari 

Tel. 40.141 - 2 linee 

20149 MILANO 

Via Alberto Mario 28 

Tel. (02) 468.909 - 463.281 


MEGAFONO 

MG 200 


Costru */ 0 * ; 


RCF 










TECNICA 

LETTRONICA 

SYSTEM 



PRODUZIONE 

STRUMENTI 

ELETTRONICI 


MILANO 
Via Moscova, 40/7 
Tel. G67326 - 650884 

ROMA 
Via Saluzzo, 49 
Tel. 727663 



PRODUZIONE TES: 

Alimentatori stabilizzati - Analiz¬ 
zatori - Dìsìorsìometrì - Genera¬ 
tori BF - Generatori AM-FM - Ge¬ 
neratori sweep-marker - Milli- 
voltmetri elettronici - Misuratori 
d'impedenza * Misuratori di cam¬ 
po - Misuratori di potenza d’usci¬ 
ta - Misuratori wow e flutter - 
Multimeli elettronici e digitali - 
Oscilloscopi a larga banda - 
Ponti RCL - Prova transistori - 
Voltmetri elettronici fet. 


nuovo oscilloscopio 
doppia traccia Mod. 0371 

2 canali identici A e B — Banda passante dalla DC a MHz 
— Sensibilità Y 10 mV pp/cm — Sensibilità monotraccia 
1 mVpp/cm — Asse tempi da 0,1 ns a 20 ms/cm — Fun¬ 
zionamento trigger o ricorrente — Sensibilità x 100 mV 
pp/cm — Espansione equivalente 5 diametri Asse Z 
soppressione con - 25 Vpp — Tubo 5 schermo piatto 
Semiconduttori impiegati n° 77 — Elevata affidabilità — 
Garanzia 1 anno, tubo compreso — Prezzo molto competitivo 









































PHILIPS 


Transistori 
di potenza al silicio 
con naso epitassiale 


Sono stati recentemente introdotti 
sul mercato i transistori di 
potenza al silicio con base 
«epitassiale». Secondo questa 
nuova tecnica, la base sulla quale 
verrà poi diffuso, in una fase 
successiva l'emettitore viene fatta 
crescere sul substrato (collettore) 
impiegando il processo epitassiale. 
Questo processo può essere 
facilmente tenuto sotto 
controllo e può essere usato per la 



a piste alluminio 
b strato di ossido 
c diffusione contatto di base 
d base epitassiale 

e collettore epitassiale (alta resistenza) 
f mordenzatura Mesa 
g substrato collettore (bassa resistenza) 




produzione sia di transistori NPN 
che di transistori PNP. 

I transistori di potenza con base 
epitassiale avendo tipi NPN e PNP 
elettricamente uguali consentono 
una notevole semplificazione nel 
progetto dei circuiti. Questi 
transistori sono particolarmente 
adatti ad essere impiegati negli 


amplificatori BF, nei circuiti di 
correzione, come transistori di 
potenza in serie negli alimentatori 
stabilizzati, come « interruttori » 
di potenza a bassa tensione di 
saturazione, come generatori di 
ultrasuoni, convertitori cc/cc 
(chopper), come pilota di lampade 
ed infine come servoamplificatori. 


Dati tecnici principali dei nuovi transistori di potenza al silicio 


NPN 

PNP 


Valori limite 

Valori 

caratteristici 

V CE0 (V) 

l c media(A) 

l c max(A) P ;jt (W) 

P. 

con l c 

(A) 

BD 233 

BD 234 

45 






BD 235 

BD 236 

60 

2 

6 25 

25 

1 

TO-126 

BD 237 

BD 238 

80 






BD 433 

BD 434 

22 






BD 435 

BD 436 

32 

4 

7 36 

50 

2 

TO-126 

BD 437 

BD 438 

45 






BD 201 

BD 202 

45 

8 

12 55 

30 

3 

SOT-67 

BD 203 

BD 204 

60 
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PHILIPS s.p.a. 

Sezione Elcoma - Piazza IV Novembre, 3 - 20124 Milano - Telefono 6994 













































































































The All-New B&K 
Television Analyst 
Model 1077-PAL 

Cuts troubleshooting time in half. 



• Drives solid-state sweeps • All UHF channels • 8 VHF channels 
• 20 to 45 MHz IF • Audio, video, sync outputs 


Il più versatile strumento per servizio TV 
mai ideato! 

Utilizzabile per TV (a colori o bianco e ne¬ 
ro) con standard U.S. o Europeo. 


Controlla ogni stadio dall’antenna alla gri¬ 
glia del CRT. 

Con il B&K 1077-PAL potrete generare 
ogni segnale a vostra scelta e controllare 
i risultati sul tubo catodico. 


Receiver Test tfatterns 


Scope Diagram 



This Standard Test Pattern or other signal of your 
choosing may be injected at thè indicated test 
points 

Typical problems that can be repaired using thè 
1077B: 

To set proper size, set top and bottoni of circle 
to top and bottom edges of receiver screen. 

Determine frequency response at point where 
lines of wedge merge. Bandwidth shown in mega¬ 
hertz. 

Rmgmg or overshoot is indicated by white trail- 
ing edges 

Center of pattern should be adjusted to be at 
physical center of receiver screerc 

Determine resolution at point where lines of 
wedge merge. Resolution is shown in number 
of lines 

Adjust receiver for perfect circle set linearity 
height and width 

Low frequency phase shift ìs evidenced by 
black trailing smear. 



Write for complete details and prices. 


Empire Exporters Ine. 


270-278 Newtown Road Plainview, 
11803 Cable Address: Empexinc, N.Y. 


N.Y. 
















































Pentastudio 



















campagna abbonamenti 


CRONOMETRO 
DIGITALE A 5 CIFRE 

a cura dell’Ing. Gianfranco LIUZZ1 



ome saprete, con questo 
progetto si conclude la 
campagna abbonamenti ’74 
che, dobbiamo confessarlo, anche 
per ringraziarvi, è andata decisa¬ 
mente a gonfie vele. Nè ci sem¬ 
bra di dover nascondere l’euforia 
che aleggia in redazione ed il rin¬ 
novato impegno nel mantenere e 
superare le promesse di offrirvi una 
rivista sempre più ricca e all’avan¬ 
guardia nel campo delle realizzazio¬ 
ni elettroniche. 

A questo proposito vi preciso 
che, in collaborazione con alcuni 
lettori che hanno realizzato e mo¬ 
dificato il frequenzimetro da me 
pubblicato sui numeri 2 e 5 del 
1973, sto redigendo un articolo sul¬ 
le modifiche e miglioramenti ap¬ 
portatali allo stadio di ingresso, 
per accrescerne le prestazioni. In¬ 
vito pertanto coloro che hanno qual¬ 
cosa da dire al proposito a scriver¬ 
mi in fretta, in modo che io possa 
tenere presenti anche i loro prezio¬ 
si consigli e presentare a tutti gli 
altri che ci seguono un campo ab¬ 
bastanza completo di circuiti adatti 
alle varie esigenze. Come vedete, il 
discorso frequenzimetro ha attec¬ 


chito, come del resto era nelle mie 
intenzioni. Nel testo relativo infatti 
vi dicevo di non considerare la mia 
realizzazione come un punto di ar¬ 
rivo, ma solo come uno spunto per 
continuare in proprio gli studi sui 
contatori di frequenza digitali. Una 
volta trovato, con la vostra colla¬ 
borazione, il circuito più adatto e 
affidabile, conto di passare alla pre¬ 
sentazione di un circuito ausiliario 
che, inserito al suo ingresso, tra¬ 
sformerà il frequenzimetro in multi- 
metro digitale! Allora, mano al sal¬ 
datore, e ricordate che i circuiti 
stampati, come richiestomi da mol¬ 
ti, sono sempre disponibili ed an¬ 
cora sono previsti simpatici premi 
elettronici, che invierò a tutti co¬ 
loro che collaboreranno al pro¬ 
gramma di cui sopra. 

Parallelamente a questo discorso 
intendo aprirne un altro ricco di 
piacevoli sorprese, anche per la sua 
attualità: la SSTV, ovvero «televi¬ 
sione a scansione lenta»! In uno dei 
prossimi numeri inizierà infatti la 
presentazione della già annunciata 
«STAZIONE COMPLETA PER 
SSTV», da me realizzata con la va¬ 
lidissima collaborazione dell’amico 


I7DLL Ferruccio DEL FANTE. 

Anche per questa realizzazione 
sono previsti i circuiti stampati dal¬ 
la serie KK che consentiranno a 
tutti di realizzare un’apparecchia¬ 
tura per la ricetrasmissione di im¬ 
magini, con la massima semplicità. 

IL CRONOMETRO DIGITALE 

Parliamo ora del cronometro di¬ 
gitale, il cui circuito stampato verrà 
inviato in dono, come dicevo pri¬ 
ma, a tutti coloro i quali hanno 
sottoscritto o rinnovato il loro ab¬ 
bonamento entro il 22 dicembre 
1973. 

Si tratta, come accennavo negli 
scorsi articoli, deH’ultimo nato nel¬ 
la ormai grande famiglia di orologi 
digitali da me realizzati, e pertan¬ 
to gli sono alquanto affezionato, 
anche per via delle ottime caratte¬ 
ristiche che lo contraddistinguono, 
quali la semplicità ed economicità, 
unite però ad una estrema affidabi¬ 
lità e costanza di caratteristiche nel 
tempo. Doti queste indispensabili 
per un contatempo preciso al deci¬ 
mo di secondo, come questo. Cir¬ 
ca la costanza di caratteristiche pos- 
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Questo cronometro digitale completa la serie di progetti della cam¬ 
pagna abbonamenti 1974. 

[ precedenti circuiti, relativi all’ainpiiftcatore BF da U W e all'a¬ 
limentatore da 3 -5- 12 Vc.c. — 1A, sono stati pubblicati rispetti¬ 
vamente sut numeri Ile 12/1975. 


3° progetto 



IL CIRCUITO STAMPATO DI QUESTO CRONOMETRO 
SARA INVIATO IN OMAGGIO AGLI ARRONATI 1974 


so dire che ho già realizzato circa 
50 esemplari di questo cronome¬ 
tro, che funzionano ormai da oltre 
1 anno in vari Istituti universitari e 
laboratori di ricerca, senza che vi 
sia stato bisogno di interventi ripa¬ 
ratori. 

IL CIRCUITO ELETTRICO 

Lo schema elettrico completo è 
riportato in fig. 1. 

Partendo dal trasformatore TI 
notiamo che è provvisto di due se¬ 
condari: uno a 180 V, che alimenta 
le valvoline nixie, ed uno a 6,3 V 
che serve ad alimentare gli integra¬ 
ti ed a fornire gli impulsi a 50 Hz 
per il conteggio. Per ottenere i 
200 V per le nixie si è usato un 
normalissimo circuito raddrizzatore 
ad una semionda, formato dal dio¬ 
do DI e dal condensatore di livel¬ 
lamento Cl. La resistenza R6, posta 
in parallelo al condensatore, serve 
ad evitare extratensioni all’accensio¬ 
ne e spegnimento dell’apparecchio. 

Il circuito alimentatore a bassa 
tensione è costituito da un raddriz¬ 
zatore a ponte RS1 con relativo con¬ 
densatore di livellamento C2, se¬ 


guito da uno stabilizzatore a diodo 
zener e transistore, che fornisce in 
uscita una tensione di 5 V perfet¬ 
tamente livellata e stabilizzata, co¬ 
me è necessario per una corretta a- 
limentazione degli integrati. Gli im¬ 
pulsi a 50 Hz vengono prelevati dal 
diodo D2 ed un capo del trasfor¬ 
matore ed inviati all’ingresso di un 
circuito integrato divisore per 5, 
del tipo T7490 (SGS-ATES). Alla 
sua uscita saranno pertanto presen¬ 
ti degli impulsi a 50 : 5 = 10 Hz, 
ovvero un impulso ogni decimo di 
secondo, che andranno al circuito 
di conteggio e visualizzazione dei 
decimi, costituito da IC6 - IC1 - VI. 

Nel circuito relativo ad IC11 è 
inserito l’interruttore SI, che potrà 
essere di qualsiasi tipo, ricordando 
che il conteggio avverrà solo quan¬ 
do esso risulterà chiuso. Ed è que¬ 
sta la novità più importante del 
circuito, in quanto, per mezzo di SI 
è possibile far partire e fermare il 
conteggio con precisione al decimo 
di secondo, ovvero azionando tale 
interruttore il conteggio parte o si 
blocca istantaneamente, e chi si 
interessa di circuiti logici sa quan¬ 
to ciò sia difficile da ottenere, specie 


se in modo semplice. 

Posso comunque dire di essere 
veramente soddisfatto di questa tro¬ 
vata, e chi monterà il circuito non 
mancherà di apprezzarne l’utilità, 
per il conteggio di tempi in gare, 
ovvero in applicazioni industriali, 
sostituendo SI con un microswitch, 
o ancora in campo cinematogra¬ 
fico, per misurare con estrema pre¬ 
cisione la durata di varie scene. 

Nel circuito è anche presente il 
pulsante S2 del tipo normalmente 
chiuso, che serve ad azzerare tutti 
i contatori. Azionando SI e S2 so¬ 
no possibili quindi due tipi di con¬ 
teggio, che verranno usati a secon¬ 
da delle esigenze. Il primo consi¬ 
ste nel far partire il conteggio, do¬ 
po aver azzerato il tutto, e bloccar¬ 
lo al momento opportuno; dopo a- 
ver letto il tempo si può a questo 
punto riazzerare i contatori ed ef¬ 
fettuare una successiva misura, e 
così via. Il secondo sistema può ri¬ 
velarsi utile, ad esempio, in campo 
cinematografico, come dicevo pri¬ 
ma; in tal caso si fa partire regolar¬ 
mente il conteggio, lo si arresta, leg¬ 
gendo il tempo segnato dalle nixie, 
e quindi lo si fa ripartire senza az- 
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Fig. 1 - Schema elettrico del cronometro digitale a sei cifre . 
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Fig. 2 - Circuito stampato 
che viene dato in omaggio 
a coloro che hanno sot¬ 
toscritto Vabhonamento en¬ 
tro il 22 dicembre 1973 . 
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Fig. 4 - Prototipo del cronometro digitale a realizzazione ultimata. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

Numero 
di codice 
GBC 

RI 

resistore da 33 kfi - 1/2 W 

DR/6203-33 

R2 

resistore da 33 kfl - 1/2 W 

DR/6203-33 

R3 

resistore da 33 kf ì - 1/2 W 

DR/6203-33 

R4 

resistore da 33 kH - 1/2 W 

DR/6203-33 

R5 

resistore da 33 k FI - 1/2 W 

DR/6203-33 

R6 

resistore da 100 kfl - 1 W 

DR/4304-10 

R7 

resistore da 330 il - 1/2 W 

DR/6201-33 

R8 

resistore da 18 kH - 1/2 W 

DR/6203-18 

CI 

condensatore elettrolitico da 8 uF - 250 V 

BB/5160-10 

C2 

condensatore elettrolitico da 1000 ^F - 16 V 

BB/5310-10 

C3 

condensatore elettrolitico da 220 ^F - 12 V 

BB/2986-22 

C4 

condensatore ceramico da 22 nF 

BB/1785-22 

C5 

condensatore elettrolitico da 1000 m-F - 16 V 

BB/5310-10 

DI 

diodo BY127 (800 V - 1 A) 

YY/3437-00 

D2 

diodo OA95 

YY/4289-00 

DZ1 

diodo zener 5,6 V - 0,4 W (BZY88/C5V6) 

YY/3896-00 

RS1 

raddrizzatore a ponte 30 V - 1 A (WQ05) 

YY/0477-00 

IC1-IC2-IC3- 

IC4-IC5 

: SN74141 

YY/8516-60 

IC6-IC7-IC9 : 

SN7490 

YY/8515-00 

IC8-IC10 

: SN7492 

YY/8515-04 

IC11 

: T7490 

YY/6783-00 

SI 

: interruttore a levetta 

GL/3380-00 

S2 

: interruttore a pulsante (normalmente chiuso) 

GL/0196-02 

TI 

: trasformatore alimentazione 

HT/3010-00 

Q1 

: transistore BFY56 

YY/6497-00 

— : 

: aletta raffreddamento per Q1 

GC/1115-00 

V1-V5 : 

nixie 5870 S ITT oppure ZM1336K Siemens 

VL/3080-05 


zerare. Così si otterranno dei tempi 
sommati fra di loro, ovvero, alla 
fine del film, si leggerà anche la 
durata totale dello stesso. 

Sul circuito elettrico non c’è mol¬ 
to da aggiungere a quanto detto, 
parlando del frequenzimetro digi¬ 
tale. 

Si tratta infatti di oramai classici 
schemi di contatori decimali e con¬ 
tatori a 6, messi in cascata, in mo¬ 
do che ognuno comandi il successi¬ 
vo, una volta terminato il suo ciclo 
di conteggio. 

Le decodifiche SN74141 prov¬ 
vedono a trasformare il codice bi¬ 
nario in uscita dai contatori in co¬ 
dice decimale, nonché a comandare 
le nixie, portando a massa, uno per 
volta, i vari catodi, e consentendo 
alle stesse di illuminarsi. 

LA REALIZZAZIONE PRATICA 

Lo schema pratico è riportato in 
fig. 3 e ritengo non dover aggiun¬ 
gere nulla al disegno. Vi consiglio 
solo di realizzare per primi i ponti¬ 
celli in sottile filo di rame, possibil¬ 
mente stagnato o argentato, e quin¬ 
di procedere al montaggio degli al¬ 
tri componenti; per ultime le val- 
voline nixie, data la loro vitrea fra¬ 
gilità! 

Nella tabella è infine riportato V 
elenco componenti, con i codici 
GBC. Tengo a precisare, come già 
feci parlando dell’alimentatore per 
il frequenzimetro, che è necessario 
usare, come IC11, un integrato del 
tipo T7490 della SGS - ATES; ciò 
perché numerose prove da me ef¬ 
fettuate, con tutti i vari tipi di in¬ 
tegrati disponibili sul mercato, han¬ 
no dimostrato che tale tipo di inte¬ 
grato è particolarmente adatto alla 
configurazione circuitale da me a- 
dottata. Gli altri possono andare 
bene, ma possono anche «dare i nu¬ 
meri», per cui, se volete essere sicu¬ 
ri del funzionamento al primo col¬ 
po, provate a seguire il mio consi¬ 
glio. 

Termino così, anche se un poco 
in fretta, questa serie di articoli 
relativi alla campagna abbonamen¬ 
ti 1974, ma non prima di avervi 
augurato, assieme a tutti gli amici 
della redazione, un felice e sereno 
nuovo anno. 

A risentirci, o meglio, rileggerci 
presto! 
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a cura di G. BRAZIOLI 


CALIBRATORE 
A CRISTALLO 


1 calibratore a cristallo, è 
il primo ed il più classico 
degli strumenti impiegati 
dagli sperimentatori che si interes¬ 
sano di ricetrasmissione. 

Come è noto, esso eroga un se¬ 
gnale RF assolutamente stabile ed 
attendibile, appunto grazie al quar¬ 
zo, ma non si limita alla frequenza 
«fondamentale»: per contro emet¬ 
te tutta una serie di armoniche pa¬ 
ri e dispari che nei circuiti meglio 
azzeccati giungono sulla soglia del¬ 
le VHF. 

Con il calibratore si mettono a 
punto gli accordi dei ricevitori, in 
particolare per quanto attiene alla 
corrispondenza della scala, si rego¬ 
lano i generatori RF a frequenza 
variabile, si tarano filtri e circuiti- 
trappola; insomma un po’ di tutto, 
ma sempre con la necessaria preci¬ 
sione. 

Il calibratore (altrimenti detto 
«Marker») non è certo un disposi¬ 
tivo inventato l’altroieri; ne ram¬ 
mentiamo uno apparso su «QST» 
nell’anno di grazia 1932: impiega¬ 
va un triodo UX 227/A, elemento 
oggi passato alle vetrine dei musei. 

Tale arcaico Marker, però, sor¬ 
prendentemente, impiegava già quel 
circuito Pierce che poi sarebbe di¬ 
venuto di norma e sarebbe rima¬ 
sto quasi uguale sino al 1960, pur 
essendo via via equipaggiato da 
triodi più moderni ed efficienti: la 
«76», la 6C5, la 6J5 metallica, la 
6C4 «miniatura»: fig. 1. 

In quest’ultima edizione, ancora 
dieci anni fa era ritenuto insosti¬ 
tuibile complemento di ogni fre¬ 
quenzimetro e di molti ricevitori 
professionali di classe: Hammar- 
lund, Hallicrafters, Eddystone. 

Dopo il 1960, con Tavvento di 
transistori sempre migliori e sem- 



Oggi sembra «venuto di moda» transistorizzare quei circuiti pro¬ 
gettati un tempo per L’impiego dei tubi elettronici; una Casa ame¬ 
ricana ha «inventato» persino i Fetron, che sono sostituti a stato 
solido delle valvole più usuali, e che possono essere impiegati 
direttamente al posto di codeste. In questo articolo riportiamo la 
nostra esperienza nel tema: si tratta non certo di una specie di 
Fetron; meno ambiziosamente, abbiamo un FET applicato in luogo 
di una 6C4 di lieta memoria. Dato però che la 6C4 equipaggiava 
un interessante calibratore a cristallo, con la sostituzione, abbiamo 
un calibratore FET molto buono ed alimentato a bassa tensione, 
11 rammodernamento dello schema, non ha quindi scopi puramente 
accademici, ma anche pratici; praticissimi, come ora vedremo. 



Fig. 1 - Schema elettrico del calibratore a cristallo impiegante una valvola 6C4. 
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Fig. 2 - Schema elettrico del «Marker» impiegante un FET. 


spazio per l'eventuale 
divisore di frequenza 



Fig. 5 - Cablaggio dei componenti del calibratore a cristallo. 


pre meno costosi, vari tecnici cer* 
carono di ricostruire il celebre sche¬ 
ma in chiave «solid state». Gli ele¬ 
menti bipolari, però, mal si presta¬ 
vano a surrogare la 6C4; nacque 
così il Marker-multivibratore che 
tutti conoscono: quello basato sul 
circuito Butler. Questo era efficien¬ 
te, ma non certo simile alkoriginale, 
anzi, basato su premesse e fenome¬ 
ni diversi. 

Oggi che, a loro volta, i transi¬ 
stori a effetto di campo sono dive¬ 
nuti comunissimi ed economici, si 
può tentare con successo una dra¬ 
stica revisione dell’antico calibrato¬ 
re mantenendo le sue caratteristi¬ 
che di semplicità ed efficienza, pur 
aggiungendo ad esse i vantaggi ti¬ 
pici dei circuiti transistorizzati: mi¬ 
niaturizzazione, assenza di calore 
(fatto assai importante per il cri¬ 
stallo e la inerente stabilità) bassa 

tensione. e, insomma, quelli che 

tutti conoscono. 

L’inserimento del FET nel «clas¬ 
sico» circuito (mai «classico» si è 
attagliato meglio ad uno schema) 
avviene in modo quasi perfetto: 
figura 2. 

La disposizione fondamentale re¬ 
sta praticamente identica: il Gate 
del transistore è connesso al posto 
della griglia del tubo, il Drain al 
posto dell’anodo, ed evidentemente, 
il Source fa le veci del catodo. 

Il sistema di polarizzazione è 
uguale nello schema «vecchio» e 
nel «nuovo»; persino il valore del¬ 
la resistenza resta identico! Altret¬ 
tanto va detto per il compensatore 
che regola finemente la frequenza 
C2. Altrettanto per il condensatore 
di uscita Cl. 

Il cristallo, come taglio, tipo, ca¬ 
ratteristiche secondarie, può essere 
assolutamente identico nel circuito 
a valvola ed in quello a FET. 

L’unica variazione degna di nota, 
è l’impedenza JAF collegata al po¬ 
sto della RI. Questo mutamento si 
rende necessario perché il vecchio 
circuito era polarizzato con oltre 
150 V all’anodo: in tal modo, si po¬ 
teva e si doveva impiegare un resi¬ 
stere da 150.000 Et o altro valore 
elevato. Questo, seppure non ideal¬ 
mente, fungeva anche da impeden¬ 
za RF. 

Nel «nuovo» calibratore, alimen¬ 
tato a soli 9, oppure 12 V, una re¬ 
sistenza di carico avrebbe dovuto 
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Fig. 4 - Divisore di frequenza che può essere aggiunto al «Marker». Lo schema è valido per i più vari circuiti integrati. 


avere un valore assai modesto: 
4700 XI o similari, del tutto insuf¬ 
ficiente per fungere anche da «ele¬ 
mento reattivo» e provocare Toscil- 
lazione. 

Per questa ragione si è adottata 
l’impedenza, che per la c.c. ha un 
valore trascurabile, mentre per la 
RF rappresenta un blocco assoluto. 

Ora, l’introduzione della JAF de¬ 
termina la necessità di utilizzare il 
C3, ma tutto il resto dello schema 
rimane identico all’originale. 

Vediamo ora; FET o valvola, il 
circuito ha lo stesso rendimento? 

Bene; a nostro parere, l’introdu- 
zione del transistore è certo un pro¬ 
gresso, ed il progresso non compor¬ 
ta un peggioramento in tutto o in 
parte, altrimenti non è tale. 

Vedendo la figura 1, osservere¬ 
mo che, pur essendo miniatura, la 
6C4 risultava ingombrante; ed in 
ogni caso consumava inutilmente 
una buona potenza per il catodo. 
Il circuito poi, non poteva conser¬ 
vare la sua affidabilità nel tempo 
perché il tubo tendeva ad esaurirsi, 
non di rado diveniva microfonico 
o difettoso. Che dire poi della ne¬ 
cessità di una tensione anodica ele¬ 
vata? Ma vi era un ulteriore difet¬ 
to meno noto. La valvola, per sua 
natura, funzionando scaldava ed in 
tal modo influiva negativamente sul¬ 


la precisione del quarzo, posto vici¬ 
no ad essa per questioni pratiche. 

Come è noto, i cristalli impiega¬ 
ti negli oscillatori-campione sono 
racchiusi entro «stufe termostati- 
che» ovvero scatolette a temperatu¬ 
ra costante. Questo proprio per evi¬ 
tare ogni riscaldamento o raffred¬ 
damento incontrollato del dispositi¬ 
vo. Nel Marker a tubo, «Q» era 
soggetto a condizioni perfettamente 
contrarie a quelle migliori, essendo 
progressivamente portato verso un 


maggior calore durante i primi mi¬ 
nuti di funzionamento, e ciò indi¬ 
pendentemente dalla temperatura 
ambientale. 

Se volessimo essere speciosi, po¬ 
tremmo continuare sino a dipinge¬ 
re il circuito di fig. 1 come una spe¬ 
cie di. «mostro», ma non è certo 

questa la nostra intenzione: solo 
mettere in luce dei particolari ef¬ 
fettivamente significativi. 

Anche il circuito FET non è im¬ 
mune da difetti, in ogni caso; cer- 
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Fig. 5 - Circuito pratico del divisore di frequenza valido solo per Vintegrato MC 
790/P. 


tuni sono piccolissimi: per esempio 
la necessità di impiegare una JAF 
dal valore precisato poiché risulta 
abbastanza critico. Classifichiamo 
«piccolo» questo svantaggio, perché 
i valori a schema non sono mai da¬ 
ti a casaccio. Ve n’è uno però che 
per lealtà deve essere riportato: si 
tratta del contenuto armonico del 
segnale. 

Nel circuito di figura 1, le ar¬ 
moniche erano innumerevoli: pote¬ 
vano essere facilmente seguite sino 
a oltre 20-25 MHz con un ricevito¬ 
re sensibile. Nel circuito di figura 
2, a causa del C3 si ha un serto 
smorzamento: le «marche» aventi 


una ampiezza tale da servire per 
misure, non salgono oltre i 10-15 
MHz. 

Nel campo del notevole, questo 
è Funico difetto, ma non è trascu¬ 
rabile. 

Ora, vediamo, come può essere 
cablato un circuito di questo tipo? 

Operando a frequenza piuttosto 
bassa, non sorgono soverchi proble¬ 
mi di cablaggio e disposizione del¬ 
le parti. Per altro, al fine di non 
aggiungere capacità parassitane a 
quelle già esistenti e per non incor¬ 
rere in perdite, una certa logica si 
impone e la base deve essere bene 
isolata. Aggiungendo a quanto det¬ 


to la nota necessità di assicurare 
una buona rigidità meccanica al 
complesso, si direbbe che il circuito 
stampato su Vetronite sia la solu¬ 
zione più conveniente. Noi Fabbia- 
mo adottata; se il lettore opina, ve¬ 
da per sé. 

La traccia del nostro prototipo, 
appare nella figura 3. E’ da notare 
che il disegno è fatto vedendo «dal- 
Palto» il complesso, per cui le con¬ 
nessioni del TRI appaiono inverse 
rispetto al fondello. Per il cristal¬ 
lo si fa impiego di un adatto zocco¬ 
lino, montato sulla base tramite 
staffa. Se «Q» fosse cablato in ver¬ 
ticale, il supporto avrebbe una uti¬ 
lità quasi nulla (sostituzioni a par¬ 
te) , ma dato che tali elementi 
a frequenza relativamente bassa 
( 100 kHz o simili) sono assai 
«lunghi», 70 mm nel formato «stan¬ 
dard», o anche più, la soluzione del 
montaggio orizzontale ci pare quasi 
indispensabile. Nel contrario, la 
«cubatura» del complesso diverreb¬ 
be illogica, inaccettabile. 

Per il FET non vi sono proble¬ 
mi di saldatura; ovvero vi sono 
quelli presentati da qualunque tran¬ 
sistore al silicio: modesti. 

Il compensatore C2 non ha un 
verso di inserzione preferenziale, 
così va detto per le altre parti che 
sin’ora non avevano rammentato. 

In sostanza, questo montaggio è 
molto semplice, e non essendovi al¬ 
cun accordo «principale» da rego¬ 
lare, il Marker deve funzionare ap¬ 
pena ultimato. Come si fa per veri¬ 
ficarne Fattività? 

Semplice, basta una comune ra¬ 
diolina tascabile. L’antenna di es¬ 
sa sarà accostata alla JAF. Se il 
quarzo è da 100 kHz, regolando la 
sintonia della radio a 400, 500 o 
600 kHz e simili, si udranno dei 
sibili marcatissimi che manifeste¬ 
ranno la presenza di RF irradiata 
dal calibratore. 

Questi saranno determinati dal 
«battimento» che si verifica tra la 
portante generata dal circuito FET 
e Foscillatore locale del ricevitori- 
no. Un apparecchio come questo, 
sembra proprio che non necessiti di 
alcuna messa a punto. Non tutto 
quel che pare, corrisponde sempre 
a verità; infatti, se non occorre 
«messa a punto» può essere inte¬ 
ressante una «messa a puntino»!. 
Questa si realizza regolando C2 di 


ELENCO MATERIALI 

CI : 

condensatore ceramico o mica argentata da 50 pF. 

C2 : 

compensatore da 5/50 pF. 

C3 : 

condensatore ceramico da 2000 pF (2200). 

C4 : 

condensatore da 50.000 pF. 

DZ 

diodo Zener da 4,3 oppure 4,5 V (BZY88/C4V3). 

JAF : 

impedenza RF da 10 mH. 

Q : 

quarzo per calibratori da 100 kHz o simili. 

RI 

resistore da 1 M £1, V 2 W - 10%. 

R2 

resistore da 47 O, 1 W, 10%. 

TRI : 

transistore Texas Inst. 2N3819. 

IC : 

circuito integrato doppio J/F FF; vedi testo. 

NOTA: 

sono elencati anche i componenti del divisore di frequenza (fig. 4) 
pur se questo è opzionale. 
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quel tanto che serve per cancellare 
le poche decine o centinaia di Hz 
che potrebbero rappresentare «l’er¬ 
rore» del cristallo dovuto alle nor¬ 
mali tolleranze costruttive. Per 
«azzerare» esattamente l’uscita a 
100 kHz, o comunque alla frequen¬ 
za unitaria dichiarata dal quarzo, 
occorre un controllo al contacicli. 
Se questo strumento non è disponi¬ 
bile, si può fare la comparazione 
con un segnale «standard di fre¬ 
quenza» come quello della ameri¬ 
cana WWV, che appunto trasmette 
marche ultraprecise per la taratura 
di apparecchi e calibrazioni varie. 

Purtroppo la WWV in Italia 
giunge debolmente, e per captarla 
occorre un ricevitore di tipo pro¬ 
fessionale, ma, come è noto, quasi 
tutti gli sperimentatori ne possiedo¬ 
no uno: di qualità più o meno ec¬ 
celsa, sia pure, ma sufficiente al ca¬ 
so. Non dovrebbero quindi sorgere 
eccessive difficoltà per il paragone 
con la portante-guida. 

Questo apparecchio può mutare 
la frequenza di funzionamento ■— 
in fondamentale — tra 80 kHz e 
400 kHz mediante la sola sostitu¬ 
zione del quarzo. 


Chi dispone di più cristalli, può 
quindi impiegarli alternativamente: 
in tal caso, si dovrà tollerare la pic¬ 
colissima imprecisione che deriva 
dalla mancata regolazione del C2, 
impossibile per elementi diversi e 
strettamente legata ad un «campio¬ 
ne» singolo. Piccolissima abbiamo 
detto, infatti essa vale poche cen¬ 
tinaia di parti (solitamente meno) 
per centomila o più. Questo scarto 
di 1/1000 può essere accettato con 
noncuranza, anche nelle applica¬ 
zioni più severe del campo dilet¬ 
tantistico. 

Potremmo ora concludere, ma 
vogliamo aggiungere una piccola 
nota relativa ad un accessorio com¬ 
plementare che pur non essendo 
parte integrante del calibratore, 
può essere aggiunto con vantaggio 
e con scarse difficoltà al circuito 
fondamentale. 

Si tratta di un divisore di fre¬ 
quenza a doppio Flip-Flop, che gra¬ 
zie all’odierno progresso in fatto 
di contatori può essere realizzato 
mediante un solo IC del tipo «Dual 
J/K FF». Varie, sono le marche 
che realizzano dispositivi del gene¬ 
re; noi abbiamo provato con suc¬ 


cesso il Motorola MC790/P e FSGS 
«9099», ma altre decine di modelli 
sono altrettanto validi. 

Con il doppio J/K, impiegando 
un quarzo da 100 kHz, all’uscita 
potremo ottenere segnali a 50 kHz 
e 25 kHz. Con un quarzo da 80 
kHz avremo 40 e 20 kHz e via di¬ 
cendo: «sub-marche» assai utili per 
lavori di alta precisione. Il tradizio¬ 
nalissimo circuito appare nella figu¬ 
ra 4, mentre la figura 5 indica il 
relativo circuito stampato, che può 
agevolmente essere compreso nella 
basetta del Marker, come si nota 
nella figura 3. 

Il resistore «R2» ed il diodo Ze- 
ner che appaiono nella figura 4 so¬ 
no necessari perché l’IC tollera una 
tensione massima di 4,5 V, mentre 
il calibratore pretende almeno 9 V 
per un buon funzionamento. Desi¬ 
derando fare uso di una sola sor¬ 
gente di alimentazione, l’arrangia¬ 
mento illustrato è il solo possibile. 

Questa modifica, è comunque so¬ 
lo una «parentesi» nel complesso; 
chi si sente meno sicuro in fatto di 
montaggi, la ignori: il Marker è va¬ 
lido e pratico anche nella versione 
di base. 


RADIORICEVITORE PORTATILE (tTui:) 




Gamme di ricezione: 

OM/OL 

9 transistori 
Antenna in ferroxcube 
incorporata 

Potenza di uscita: 200 mW 
Presa per auricolare 
Alimentazione: 6 Ve.c. 

Dimensioni: 126x93x35 
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AMPLIFICATORE 
DI MISURA 
A CIRCUITI 
INTEGRATI.... 




Q avvento dei circuiti inte¬ 
grati se, da un lato, ha sem¬ 
plificato la progettazione 
delle apparecchiature elettroniche, 
poi ha aumentato la loro affidabi¬ 
lità e la loro compatezza, ed inol¬ 
tre ha diminuito il consumo di po¬ 
tenza delle stesse ed il numero dei 
componenti che le costituiscono se, 
insomma, ha risolto molti proble¬ 
mi, da un altro lato sta creando nei 
tecnici addetti alla manutenzione 
non specialistica, ma di massa, una 
certa apprensione per ciò che ri¬ 
guarda il loro aggiornamento pro¬ 
fessionale. Intendo parlare di quei 
tecnici che attendono alla manuten¬ 
zione degli apparecchi radio e TV e 
che giornalmente affrontano decine 
di casi, di guasti tra i più svariati 
e su apparati di marche diverse; a 
questi tecnici vengono richieste ^do¬ 
ti di intuizione non comuni per ri¬ 
salire dalla sintomatologia del gua¬ 
sto, e con una rapida serie di misu¬ 
re, al componente in avaria. 

Tra breve questi tecnici dovran¬ 
no sapere affrontare e riparare i 
radioricevitori i televisori i tvc a 
circuiti integrati con rapidità (il 
Cliente ha sempre premura) ed ef¬ 
ficienza. Il loro bagaglio di nozioni 
tecniche dovrà quindi abbracciare 
tutto il campo che va dai tubi elet¬ 
tronici, ai transistori, ai circuiti in¬ 
tegrati perché coesisteranno, anco¬ 
ra per molto tempo, apparecchiatu¬ 
re «antiche» e moderne. 

Il discorso è diverso per quei tec¬ 
nici che effettuano la manutenzione 
di apparecchiature elettroniche di 


una sola marca perché, per essi, può 
essere sufficiente un corso di quin¬ 
dici giorni in ditta e un certo nume¬ 
ro di schede che illustrano i vari 
interventi, le varie misurazioni da 
effettuare per individuare il compo¬ 
nente o la «cartolina» in avaria e 
sostituirla. 

Per l’aggiornamento professiona¬ 
le dei tecnici TV, per la preparazio¬ 
ne dei più giovani che intendano 
in un domani dedicarsi a questo la¬ 
voro, ritengo efficace, accanto alla 
lettura di riviste e libri specializ¬ 
zati, la «sperimentazione». 

Per sperimentazione intendo Tuso 
dei vari componenti elettronici in 
circuiti che il «discente» costruisce 
e prova migliorando la propria pre¬ 
parazione e la propria abilità. 

Chi poi segue l'elettronica solo 
per hobby, e sono molti, potrà tro¬ 
vare, se gli garba, un po' di relax 
costruendo questo amplificatore di 
misura a circuiti integrati. 

CARATTERISTICHE 

ELETTRICHE 

Lo strumento a circuiti integrati, 
di cui descriviamo la realizzazione 
sperimentale, è un amplificatore di 
misura del quale, cioè, si conosce 
perfettamente l’amplificazione. Gli 
impieghi sono diversissimi; occor¬ 
re però precisare che si tratta di un 
amplificatore di tensione, ossia la 
potenza che esso fornisce in uscita 
risulta molto esigua. Al contrario, 
la tensione del segnale di uscita ri¬ 
sulta avere un valore massimo di 


22 V picco picco, piuttosto alta 
per dei semiconduttori. 

Ritornando agli impieghi di que¬ 
sto strumento possiamo accennare 
ai seguenti: può aumentare la sen¬ 
sibilità di un oscilloscopio o di un 
voltmetro elettronico trasformando 
quest’ultimo in un microvoltmetro. 
Può essere usato, in unione ad un 
microfono tarato e ad un opportu¬ 
no rivelatore, come amplificatore 
per un fonometro. 

Trova anche impiego in campo 
bioelettronico per amplificare debo¬ 
li tensioni (elettrocardiografi, elet- 
troencefalografi ecc.). E’ adatto al¬ 
l’amplificazione di segnali nella 
gamma delle onde lunghe e medie 
sino a circa 2 MHz. 

In termini numerici i valori del 
guadagno di tensione corrispondo¬ 
no rispettivamente, per le cinque 
portate: 

60 dB = 1000 

70 dB = 3200 

80 dB = 10000 

90 dB = 32000 

100 dB = 100000 

In altre parole, quando il com¬ 
mutatore è sulla posizione 60 dB 
la tensione di ingresso viene ampli¬ 
ficata 1000 volte fornendo in usci¬ 
ta una tensione pari a 1000 volte 
quella di ingresso. Così se in ingres¬ 
so si applica 1 mV in uscita si avrà 
1 V e così via. 

Si tenga presente però che la 
massima tensione ottenibile in u- 
scita è di 22 V picco picco. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 


Impedenza dì ingresso 

: I Mfl 


Impedenza di uscita 

: 200 n 


Banda passante 

: 10 Hz -i- 2 MHz circa 


Guadagno 

: da 60 dB a 100 dB in cinque portate: 

60 - 70 - 80 - 90 - 100 dB \ 


Tensione di alimentazione 

: 27 V (3 pile da 9 V in serie) ; stabiliz¬ 



zazione interna della tensione. 


DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Come si rileva dallo schema elet¬ 
trico della fig. 1 il circuito si com¬ 
pone di un transistore ad effetto di 
campo (FET) che costituisce lo 
stadio di ingresso, e da due circuiti 
integrati pA 709, ormai noti, dispo¬ 
sti in cascata. 

Il FET assicura un'alta impeden¬ 
za di ingresso all'amplificatore; 
questa impedenza è poi determinata 
dalla resistenza da 1 MH collegata 
tra il gate e massa. 

Il transistore unipolare in que¬ 
stione è un BFW 11, il quale pre¬ 


senta una cifra di rumore partico¬ 
larmente bassa; ciò lo rende idoneo 
all'impiego come preamplificatore. 
Il FET è montato in un circuito 
«source-follower» derivato dall’in¬ 
seguitore catodico di «valvolare» 
memoria. Questo stadio presenta 
quindi un'alta impedenza di ingres¬ 
so ed una bassa impedenza di usci¬ 
ta ed il suo guadagno è praticamen¬ 
te eguale a uno o poco meno. Visto 
che non guadagna, si potrebbe pen¬ 
sare di saltarlo a piè pari; in real¬ 
tà la sua presenza è importante per¬ 
ché adatta la impedenza del gene¬ 
ratore di segnali (per esempio mi¬ 


crofono piezoelettrico od altro tra¬ 
sduttore ad alta impedenza applica¬ 
to all'ingresso) con la impedenza di 
ingresso del primo integrato. L'in¬ 
tegrato in questione ha infatti una 
impedenza di ingresso di soli 10 kft 
determinata dalla resistenza di que¬ 
sto valore collegata al piedino 2 
dello stesso. 

L’ingresso delTamplificatore è 
costituito da una presa jack colle¬ 
gata tramite uno spezzone di cavet¬ 
to schermato al condensatore a per¬ 
lina da 470 pF. La calza del ca¬ 
vetto è, ovviamente, a massa, i ter¬ 
minali del condensatore sono tenu¬ 
ti molto corti ed uno di essi è salda¬ 
to direttamente al gate del FET. 

Il transistore unipolare e gli in¬ 
tegrati sono alimentati con due ten- 
sioni:\ma positiva + 11 V, ed una 
negativa — 11 V; la massa è a ze¬ 
ro volt, l’alimentazione è stabiliz¬ 
zata. 

Inizialmente si era pensato di e- 
liminare i condensatori di accoppia¬ 
mento realizzando un amplificatore 
in continua. Sono però sorte delle 
difficoltà dipendenti dalle variazio¬ 
ni di temperatura. Infatti si è cer¬ 
cato innanzitutto di stabilizzare il 
FET controreazionandolo in conti¬ 
nua con la resistenza da 22 kH e 
scegliendo una corrente di drain 
che favorisse la stabilizzazione ter¬ 
mica, tuttavia a causa dell’elevato 
guadagno degli stadi successivi una 



Fig. 1 - Schema elettrico dell’amplificatore dì misura, impiegante due circuiti integrati ed un FET, descritto in questo articolo. 


GENNAIO — 1974 


23 













































ELENCO DEI COMPONENTI 

RI 

resistore da 1 MIÌ - 

1/4 W - 5% 

R2 

resistore da 22 kìì - 

1/4 W - 5% 

R3 

resistore da 10 kfi - 

1/4 W - 5% 

R4 

resistore da 10 klì - 

1/4 W - 5% 

R5 

resistore da 1 Miì - 

1/4 W - 5% 

R6 

resistore da 1,5 kiì - 

1/4 W - 5% 

R7 

resistore da 51 n - 

1/4 W - 5% 

R8 

resistore da 6,8 k fi - 

1/4 W - 2% 

R9 

resistore da 2,2 klì - 

1/4 W - 2% 

RIO 

resistore da 680 lì - 

1/4 W - 2% 

RII 

resistore da 220 O. - 

1/4 W - 2% 

R12 

resistore da 100 lì - 

1/4 W - 2% 

R13 

resistore da 15 kl) - 

1/4 w - 5% 

R14 

resistore da 10 klì - 

1/4 W ■ 5% 

R15 

resistore da 10 klì - 

1/4 W - 5% 

R16 

trimmer da 10 klì 


R17 

resistore da 10 Miì - 

1/4 W - 5% 

R18 

resistore da 1,5 kiì - 

1/4 W ■ 5% 

R19 

resistore da 51 lì - 

1/4 W - 5% 

R20 

resistore da 10 kfì - 

1/4 W - 5% 

R21 

resistore da 680 lì - 

1/2 W - 5% 

CI 

condensatore ceramico 

da 470 pF 

C2 

condensatore in poliestere da 0,1 fxF - 100 V 

C3 

condensatore ceramico 

» da 100 pF 

C4 

condensatore ceramico 

da 3,3 pF 

C5 

condensatore in poliestere da 0,1 nF - 100 V 

C6 

condensatore ceramico 

> da 100 pF 

C7 

condensatore ceramico 

» da 3,3 pF 

D1-D2-D3-D4 

diodi BAY-72 (BAY74 

o equivalenti) 

DZ1-DZ2 

diodi zener BZY88 Cll 

CI1-C12 

circuiti integrati ^iA 709 

FET 

transistore BFW11 


CT 

commutatore 1 via 5 posizioni 

S 

interruttore bipolare 



piccola variazione della tensione 
source-gate di origine termica, ve¬ 
niva interpretata come un segnale 
di ingresso e quindi amplificata. 
Per eliminare Finconveniente si è 
fatto ricorso a due FET disposti in 
un circuito differenziale e montati 
sullo stesso dissipatore, ma anche 
così o si fa ricorso a due FET egua¬ 
li forniti dal Costruttore e montati 
nello stesso dissipatore o i risultati 
sono poco soddisfacenti. In defini¬ 
tiva si è scelta la strada offerta dal 
condensatore che limita un po’ la 
banda passante alle basse frequen¬ 
ze ma semplifica il circuito. 

Pertanto i vari stadi sono accop¬ 
piati mediante condensatori in po- 
licarbonato da 0,1 pF. 


Passiamo quindi al primo inte¬ 
grato e osserviamo che tra i termi¬ 
nali 2 e 3 sono stati inseriti due 
diodi in opposizione. Questi diodi 
sono dei BAY 71, la loro funzione 
è quella di impedire che un segnale 
«troppo forte» danneggi il pA 709. 

Questo integrato infatti si bru¬ 
cia se la tensione tra gli ingressi 
2 e 3 supera + o — 5 V. I diodi 
limitano questa tensione a circa 
± 1 V garantendo così la incolu¬ 
mità dell’integrato. 

Il guadagno di questo primo sta¬ 
dio è di 100 ossia di 40 dB. Ciò in¬ 
fatti è determinato dal rapporto tra 
il valore della resistenza di contro- 
reazione ( = 1 Mfì) e il valore 
della resistenza di ingresso (= 10 


klì), rapporto che vale appunto 
100. La resistenza di 51 O posta 
in serie al piedino 6 costituisce un’ 
altra protezione per Fintegrato e 
precisamente lo protegge da even¬ 
tuali cortocircuiti accidentali. Gli 
altri componenti passivi e cioè i 
condensatori da 3,3 pF e da 100 pF 
e la resistenza da 1,5 1dì servono 
per la stabilizzazione alle alte fre¬ 
quenze. 

Questo integrato è seguito da un 
attenuatore costituito da cinque re¬ 
sistenze collegate in sèrie tra loro. 
A proposito di queste e delle altre 
resistenze c’è da osservare che è 
opportuno impiegare dei modelli al 
5% se si vuole una precisione suf¬ 
ficiente; ovviamente è meglio im¬ 
piegare, specie per questo partitore, 
resistenze all’1%. Un commutato¬ 
re provvede a collegare l’ingresso 
del secondo integrato a una delle 
prese del partitore, selezionata al 
momento dell’impiego dall’operato¬ 
re. Il valore totale dato dalla som¬ 
ma delle resistenze dell’attenuatore 
è, come si osserva facilmente, di 
10 kfì (6800 + 2200 + 680 + 
220 + 100 = 10000 lì) l’attenua¬ 
zione relativa alla prima presa in 
basso è: 100/10000 = 0,01 che 
corrisponde ad una attenuazione di 

— 40 dB eguale cioè al guadagno 
del primo stadio. Sulla seconda pre¬ 
sa l’attenuazione è (100 + 220) / 
10000 ~ 0,032 che corrisponde a 

— 30 dB, si ha poi una attenuazio¬ 
ne di — 20 dB sulla terza presa, 

— 10 dB sulla quarta e, infine, 
0 dB, ossia nessuna attenuazione 
sulla quinta presa. Per comodità la 
«scala» dell’attenuatore è stata ta¬ 
rata in termini di guadagno com¬ 
plessivo, ossia comprendente anche 
l’ultimo stadio dell’amplificatore 
per cui i dB riportati sulla scala 
sono quelli corrispondenti al gua¬ 
dagno totale dell’amplificatore meno 
i dB di attenuazione del partitore. 
Poiché il guadagno del solo ampli¬ 
ficatore è, in totale, pari a 100 dB 
con l’inserzione dell’attenuatore si 
ottengono i seguenti valori del gua¬ 
dagno: 100 dB (= nessuna atte¬ 
nuazione); 90 dB (= 10 dB di at¬ 
tenuazione); 80 dB (= 20 dB di 
attenuazione) e così via per 70 e 
60 dB. 

Riassumendo quindi si ha: 

l a posizione guadagno 60 dB 

2 a posizione guadagno 70 dB 
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3 a posizione guadagno 80 dB 

4 a posizione guadagno 90 dB 

5 a posizione guadagno 100 dB 

Veniamo quindi airultimo stadio 
che differisce dal precedente solo 
per due particolari. Il primo di que¬ 
sti è costituito dal trimmer da 

10 kX2 il cui scopo è quello di 
compensare «l’off-set» del circuito. 
«L’off-set» di tensione dipende dal 
fatto che, a causa delimita amplifi¬ 
cazione delPintegrato, un piccolo 
squilibrio tra le tensioni presenti ai 
due ingressi di questo, può dare in 
uscita una certa tensione anche in 
assenza di segnale in ingresso. Al 
limite la tensione di uscita potrebbe 
essere di + 11 V o di — 11 V 
ossia eguale alla tensione di ali¬ 
mentazione. Per eliminare questo 
inconveniente si è fatto ricorso al 
trimmer da 10 kf2 che consente di 
regolare la polarizzazione dell’in¬ 
gresso 3 del [iA 709 in modo da 
avere tensione zero in uscita in 
assenza di segnale in ingresso. 

L’altro particolare in cui questo 
stadio differisce dal precedente ri¬ 
guarda la resistenza di controrea¬ 
zione che è di 10 MO. Poiché l’im¬ 
pedenza di ingresso dell’amplifica¬ 
tore è ancora di 10 kfl risulta che 

11 guadagno di questo stadio è di 
1000, ossia 60 dB. 

Gli altri componenti svolgono le 
funzioni descritte in precedenza per 
il primo integrato, l’uscita viene 
prelevata ai capi di una resistenza 
di 10 kF2, lo stadio è protetto dai 
corti circuiti. 

Rimane da vedere l’alimentatore. 
La tensione di alimentazione è for¬ 
nita da tre pile da 9 V collegate in 
serie in modo da ottenere 27 V. 
Poiché gli operazionali integrati 
;pA 709 necessitano, per il loro fun¬ 
zionamento, di due tensioni, una 
positiva e una negativa, queste ten¬ 
sioni sono ottenute, stabilizzate, me¬ 
diante due diodi Zener BZY88C11, 
come si nota nel circuito. Tali dio¬ 
di sono collegati in serie ed il loro 
collegamento comune è inviato a 
massa. Ai capi dei due zener si han¬ 
no due tensioni corrispondenti a 
+ e — 11 V necessarie all’alimen¬ 
tazione degli integrati e del FET. 
La tensione positiva va al terminale 
7 del pA 709 la tensione negativa 
va al terminale 4 dello stesso. 


MONTAGGIO DEL CIRCUITO 

Il circuito è stato realizzato su 
di una basetta di bachelite forata 
recante, in corrispondenza dei fori, 
dei dischetti di rame. In questo mo¬ 
do la realizzazione risulta piuttosto 
veloce e si presta alla messa a pun¬ 
to del prototipo. 

La basetta è stata poi montata 
verticalmente, mediante due squa- 
drette, nell’interno di una custodia 
di metallo. Essa ha le dimen¬ 
sioni di 120 x 75 mm. La custodia 
ha le dimensioni di 160 x 85 x 
110 mm. La parte anteriore del con¬ 


tenitore è stata forata per permette¬ 
re il montaggio del jack di ingres¬ 
so, del commutatore dei morsetti di 
uscita e, ovviamente, dell’interrutto¬ 
re. Il commutatore è a una via e 
cinque posizioni; va ovviamente be¬ 
ne anche se le vie sono due e le 
posizioni in numero maggiore. 

L’interruttore è del tipo a slitta 
bipolare, interrompe cioè entrambi 
i poli del circuito di alimentazione. 

I terminali dei diodi sono stati 
lasciati piuttosto lunghi e, affinché 
non ingombrassero, sono stati av¬ 
volti a «molla». In questo modo gli 
zener dissipano meglio il calore ed 
inoltre possono essere anche riuti¬ 
lizzati. 


MESSA A PUNTO 

Realizzato il circuito e controlla¬ 
to che tutto sia a posto, in parti¬ 
colare i terminali degli integrati e 
del FET e i diodi zener, possiamo 
dare tensione al circuito. Prima di 
fare ciò colleghiamo un tester all’ 
uscita nella posizione V =, volt 
continua, e 15 V di fondo scala o 
giù di lì. Certamente il voltmetro 
indicherà qualcosa, eventualmente 
dovremo invertire la polarità dei 
puntali se noteremo che l’indice 
«sbatte» contro l’arresto a sinistra 
della scala. 


Poiché il segnale in ingresso è 
zero, infatti non è stato collegato 
alcun trasduttore in ingresso e il 
gate è a massa attraverso la resi¬ 
stenza da 1 Mfl, anche la tensione 
di uscita deve essere zero. E’ mol¬ 
to improbabile che ciò accada, a me¬ 
no che non vi sia qualche errore di 
montaggio, o si sia imbroccata alla 
prima la posizione del trimmer che 
regola l’off-set. Supponendo quin¬ 
di che la tensione di uscita sia di¬ 
versa da zero cercheremo di annul¬ 
larla agendo leggermente sul trim¬ 
mer. 

Data la sensibilità del circuito 1’ 
operazione va condotta con pazien¬ 
za; noteremo che ruotando il trim- 



Fig. 2 - Prototipo a realizzazione ultimata dell'amplificatore di misura. Il montaggio 
è stato effettuato in via sperimentale per verificarne il funzionamento. 
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mer in un senso si ha un certo spo¬ 
stamento dell’indice, poniamo verso 
destra, mentre ruotandolo in senso 
contrario lo spostamento deirindice 
dello strumento cambia. Attorno a 
questa posizione del trimmer si ha 
la regolazione esatta. Osserviamo 
ancora che, se la tensione di un 
diodo zener non è rigorosamente 
eguale a quella dell'altro, la posi¬ 
zione di equilibrio può aversi per 
una tensione di uscita diversa da 
zero. 

Il fatto che la tensione di uscita 
risulti leggermente diversa da zero 
per segnale di ingresso nullo non 
pregiudica il funzionamento dell' 
amplificatore, si prevede infatti di 
amplificare esclusivamente segnali 
in alternata per cui questa compo¬ 
nente continua incidentale può esse¬ 
re eliminata inserendo un altro con¬ 
densatore in serie all’uscita. L’unico 
inconveniente si avrà nel caso che 
si spinga l’amplificazione al massi¬ 
mo. In tal caso, infatti, una delle 
due semionde del segnale saturerà 
prima dell’altra, introducendo così 
una certa distorsione. Questo feno¬ 
meno è visibile all’oscilloscopio: si 
nota appunto un appiattimento di 
una delle due semionde di uscita. 


Per eliminare l’inconveniente è suf¬ 
ficiente agire sul commutatore in 
modo da ridurre l’amplificazione 
impedendo così la saturazione dell’ 
integrato. 


APPLICAZIONI 

Come è già stato detto l’amplifi¬ 
catore in questione può essere uti¬ 
lizzato per aumentare la sensibilità 
di un oscilloscopio. Per fare ciò ba¬ 
sterà collegare l’uscita dell’amplifi¬ 
catore all’ingresso Y dell’oscillosco¬ 
pio. Potremo così vedere sullo 
schermo di un modesto oscillosco¬ 
pio tensioni di microvolt. 

Un altro impiego può essere rap¬ 
presentato dalla possibilità di mi¬ 
gliorare le caratteristiche di un volt- 
metro elettronico aumentando an¬ 
cora la sensibilità di questo stru¬ 
mento e rendendolo idoneo alla mi¬ 
sura di tensioni piccolissime. 

Infine possiamo trasformare un 
normale tester in un microvoltme¬ 
tro per tensioni alternate collegan¬ 
do l’uscita dell’amplificatore al te¬ 
ster disposto in modo da misurare 
le tensioni alternate. Oltretutto a¬ 


vremo uno strumento ad alta impe¬ 
denza di ingresso. 

Infine, un impiego può essere 1’ 
uso dell’amplificatore come fono¬ 
metro: basterà collegare all’ingres¬ 
so dell’amplificatore stesso un mi¬ 
crofono piezoelettrico tarato, ossia 
del quale si conosca quanti micro¬ 
volt fornisce per ogni microbar di 
pressione sonora. All’uscita occor¬ 
rerà disporre di un opportuno rive¬ 
latore; al limite, se non siamo trop¬ 
po raffinati, un tester impiegato co¬ 
me voltmetro per tensioni continue. 

AVVERTENZE 

Per il corretto impiego dello stru¬ 
mento, per non correre il rischio di 
danneggiare l’unico componente 
non protetto, ossia il FET, bisogne¬ 
rà fare attenzione a non mandare 
in ingresso tensioni troppo alte. Il 
FET sopporta una tensione massi¬ 
ma tra gate e source di ± 30 V; 
tuttavia, essendo inserito in un cir¬ 
cuito, sarà bene evitare che venga 
inviata sul suo gate una tensione 
alternata superiore a qualche volt. 

Del resto, trattandosi di un mi¬ 
crovoltmetro, il suo impiego è da 
limitarsi a tensioni bassissime. 







Questo circuito, inolio utile 
per effettuare la calibrazione 
di un oscilloscopio a doppio 
asse, viene realizzato impie¬ 
gando una coppia di diodi 
zener simmetrici agli effetti 
delle caratteristiche, per otte¬ 
nere una taratura molto pre¬ 
cisa delle scale di deflessione 
orizzontale o verticale di un 
oscilloscopio. In realtà, il cir¬ 
cuito è stato concretalo in un 
primo tempo per un traccia¬ 
curve per diodi e transistori, 
ma la genialità del suo prin¬ 
cipio di funzionamento e la 
facilità di costruzione lo han¬ 
no reso adatto anche per svol¬ 
gere numerose altre funzioni 
di calibrazione. 


COSTRUZIONE E USO 
DI UN CALIBRATORE “XY" 




ohe volte, durante il nor¬ 
male impiego di un oscil¬ 
loscopio, risulta vantaggio¬ 
so disporre di tracce calibrate per 
la deflessione verticale e/o orizzon¬ 
tale, in modo da poter effettuare 
rapidamente accurate misure quan¬ 
titative. 


Esistono numerosi modi nei qua¬ 
li questa calibrazione può essere 
eseguita, sebbene il calibratore che 
stiamo per descrivere costituisca 
un mezzo molto semplice e preciso, 
che permette la facile messa a pun¬ 
to della tensione di calibrazione di 
un asse qualsiasi per qualsiasi li¬ 
vello. 


Il circuito del calibratore si basa 
sulle caratteristiche dinamiche di 
una semplice rete di sfasamento, co¬ 
me si osserva alla figura 1-A. In 
questo dispositivo, le tensioni pre¬ 
senti alle due estremità del secon¬ 
dario del trasformatore sono sfasate 
tra loro di 180°. 


Con raggiunta del circuito R/C 
è possibile fare in modo che le 
tensioni V (verticale) ed H (oriz¬ 
zontale) presentino tra loro una dif¬ 
ferenza di fase di 90°. 

Quando vengono applicate agli 
ingressi di un oscilloscopio (a pat¬ 
to che i relativi comandi di guada¬ 
gno siano regolati in modo appro¬ 
priato) , queste tensioni V ed H 
determinano la produzione sullo 
schermo fluorescente del tubo a rag¬ 
gi catodici di un cerchio o di un’ 
ellisse. 

I diametri verticale e orizzontale 
corrispondono ai valori rispettivi da 
picco a picco delle tensioni. Una 
delle caratteristiche particolari di 
questo circuito, inoltre, consiste nel 
fatto che l’ampiezza dei segnali di 
uscita non può variare di livello, in 
quanto un potenziometro collegato 
ai capi dell’uscita provocherebbe 
variazioni corrispondenti nelle rela¬ 
zioni di fase. 

La figura 1-B chiarisce il fatto 


che, se viene aggiunta al circuito 
una coppia di diodi, i tratti negati¬ 
vi dei segnali di deflessione vertica¬ 
le e orizzontale vengono eliminati, 
in modo che la traccia oscilloscopi- 
ca assuma l’aspetto della quarta 
parte di un cerchio. Infine, se i 
diodi aggiunti sono del tipo zener, 
vengono limitate anche le variazio¬ 
ni positive delle tensioni, sebbene 
in corrispondenza di un valore più 
elevato, pari appunto alla tensione 
zener. 

In tal modo, è possibile ottenere 
una traccia oscilloscopica che ri¬ 
produce la forma di un quadrato, 
come si osserva alla figura 1-C. 

La figura 2 rappresenta invece il 
circuito effettivo del calibratore a 
doppio asse. Con la presenza ai ca¬ 
pi delle uscite di potenziometri di 
elevato valore resistivo, è possibile 
predisporre le tensioni su qualsia¬ 
si valore compreso tra zero ed il 
massimo, che dipende dalle caratte¬ 
ristiche intrinseche dei diodi. 
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COSTRUZIONE 
DEL CALIBRATORE 


Circuita fai ma d'cmda 


AB C D I 



Fig. J - Sono qui rappresentate le tre fasi successive di sviluppo del circuito cali¬ 
bratore. In «A» è illustrato il principio di funzionamento del tipico sistema di sfa¬ 
samento, a destra del quale sono riprodotte te forme d'onda disponibili, e la strut¬ 
tura caratteristica delia traccia oscilloscopica circolare. In *B» viene illustrato ciò 
che si ottiene aggiungendo due diodi , la cui presenza limita alla quarta parte di un 
cerchio la traccia oscilloscopica. In «C» — infine — si osserva la modifica del 
circuito con raggiunta dei diodi zener in sostituzione dei diodi normali, il che 
permette di ottenere una traccia ascili osco pica avente una struttura quadrata. 


Fig. 2 - Circuito completo del calibratore, con Faggiunta dei due potenziometri a va¬ 
riazione graduata, nonché della lampada facoltativa che funge da spia, e che si ac¬ 
cende soltanto quando l’interruttore SI è chiuso, e quindi quando lo strumento è in 
funzione. 



Il circuito può essere allestito su 
qualsiasi tipo di telaio, sebbene sia 
preferibile installarlo direttamente 
airinterno dell’oscilloscopio, pur¬ 
ché sul pannello frontale, o in qual¬ 
siasi altra posizione adatta, sia pos¬ 
sibile installare i relativi potenzio¬ 
metri muniti di quadranti graduati. 

Il cablaggio può essere eseguito 
secondo la tecnica « da punto a 
punto», impiegando basette di an¬ 
coraggio per fissare i vari compo¬ 
nenti. La loro disposizione non è 
affatto critica. 

Se si fa uso di un trasformatore 
che fornisca al secondario una ten¬ 
sione di valore più elevato di quel¬ 
lo indicato nello schema, è utile 
aumentare la dissipazione nominale 
di potenza di RI, per evitare che 
il suo funzionamento determini una 
eccessiva produzione di calore. 

Se invece la tensione secondaria 
è di valore inferiore, è necessario 
modificare opportunamente le ca¬ 
ratteristiche dei diodi zener ed i 
valori resistivi di R2 e di R3. 

Qualsiasi tipo di diodo zener, 
con la tensione caratteristica di 
25 V o inferiore, può essere usato 
per realizzare il circuito nel modo 
illustrato. Se i diodi presentano in¬ 
vece una tensione zener maggiore 
di 25 V, occorre aumentare la ten¬ 
sione secondaria del trasformatore, 
oppure diminuire il valore resistivo 
di R2 e di R3. 

Se durante le operazioni di col¬ 
laudo si nota che un angolo della 
traccia oscilloscopica risulta arro¬ 
tondato, la correzione può essere 
effettuata semplicemente diminuen¬ 
do di poco il valore di questi due 
resistori. Il valore di R4 e di R5 
non è critico, ma non deve però 
essere inferiore a quello precisato. 

CALIBRAZIONE DEI DIODI 

La tensione di funzionamento di¬ 
chiarata nelle caratteristiche di un 
diodo zener costituisce solitamente 
un valore nominale. Per determina¬ 
re il valore esatto di ogni esempla¬ 
re, è opportuno collegarlo ad un 
circuito disposto in base allo sche¬ 
ma di figura 3. 

A mano a mano che la tensione 
continua applicata viene aumentata 






28 


GENNAIO — 1974 




























































































Fig. 3 - Questo semplice circuito può essere usato per verificare il valore della ten¬ 
sione critica di funzionamento di qualsiasi diodo zener, a patto che il valore 
della tensione continua disponibile sia sempre superiore a quello della nominale 
tensione di funzionamento del diodo sotto prova. 


partendo dal valore zero, il volt- 
metro fornisce un’indicazione pro¬ 
gressivamente maggiore, fino al 
punto in cui il diodo entra in stato 
di conduzione. Una volta raggiunto 
questo punto, qualsiasi ulteriore au¬ 
mento della tensione applicata non 
determina più alcun aumento dell’ 
indicazione fornita dal voltmetro. 

Occorre quindi prendere nota del 
valore di tensione in corrispondenza 
del quale l’indice dello strumento 
raggiunge una posizione stabile. Ciò 
fatto, occorre invertire la polarità 
di collegamento del diodo, e ripe¬ 
tere il procedimento, predisponen¬ 
do il voltmetro su di una portata 
inferiore. 

La tensione indicata deve essere 
naturalmente molto inferiore (pari 
approssimativamente a 0,5 V), in 
quanto — in tali condizioni — il 
diodo non viene polarizzato in sen¬ 
so diretto. 

Sommare quindi i due valori di 
tensione riscontrati, per ottenere la 
tensione rappresentata su di un lato 
della traccia oscilloscopica quadra¬ 
ta, corrispondente alla massima ro¬ 
tazione del potenziometro. Ripetere 
la medesima procedura di calibra¬ 
zione per l’altro diodo, scegliendo¬ 
ne un esemplare le cui caratteristi¬ 
che siano il più possibile uguali a 
quelle del diodo precedente. 

ACCOPPIAMENTO DEI DIODI 

A meno che il realizzatore non 
abbia una notevole fortuna, è piut¬ 
tosto difficile trovare due diodi ze¬ 
ner perfettamente uguali. Occorre 
però precisare che una eventuale 
asimmetria delle suddette caratteri¬ 
stiche può essere tollerata, in quan¬ 
to i due potenziometri vengono ca¬ 
librati indipendentemente. 

Se si preferisce fare in modo che 
le indicazioni massime dei poten¬ 
ziometri siano le medesime, oppure 
se si desidera usare un potenziome¬ 
tro doppio di precisione, il circuito 
dei diodi deve essere invece perfet¬ 
tamente accoppiato e simmetrico. 

A tale scopo, collegare la linea 
di massa ed una delle due uscite 
del calibratore all’ingresso orizzon¬ 
tale dell’oscilloscopio. Predisporre 
entrambi i potenziometri di cali¬ 
brazione al massimo valore, e rego¬ 
lare quindi il guadagno orizzontale 
dell’oscilloscopio finché la traccia 


occupi un determinato numero di 
divisioni dell’asse orizzontale. 

Ciò fatto, lasciare nella posizione 
in cui si trova il comando di gua¬ 
dagno orizzontale dell’oscilloscopio, 
e staccare l’uscita del calibratore 
dall’ingresso orizzontale, collegan¬ 
dolo invece all’ingresso verticale. 

In tali circostanze, regolare il 
guadagno verticale dell’oscillosco¬ 
pio finché la traccia verticale occu¬ 
pa il medesimo numero di divisio¬ 
ni sull’asse verticale. 

Occorre ricordare che la regola¬ 
zione dei due comandi di guada¬ 
gno non deve più essere alterata 
dopo l’esecuzione delle operazioni 
descritte. 

Collegare quindi il calibratore al¬ 
l’oscilloscopio nel modo corretto. In 
altre parole, l’uscita della tensione 
V deve essere applicata all’ingresso 
verticale, mentre l’uscita della ten¬ 
sione H deve essere applicata all’ 
ingresso orizzontale. I suddetti col- 
legamenti vanno effettuati mante¬ 
nendo anche il regolare collegamen¬ 
to di massa. 

Dopo aver effettuato queste con¬ 
nessioni, la traccia oscilloscopica 
deve essere costituita da un quadro 
(vedi figura 4) , se i diodi sono tra 
loro correttamente accoppiati. In 
caso contrario, inserire un potenzio¬ 
metro di compensazione («trim- 
mer») tra il potenziometro della 
tensione più elevata (corrisponden¬ 
te al lato più lungo della traccia o- 
scilloscopica) ed il diodo associato, 
e regolarlo fino ad ottenere una 
traccia perfettamente quadrata. 


Se è possibile trovare il valore 
appropriato, sarà in seguito facile 
sostituire il potenziometro compen¬ 
satore con un resistore di valore 
fisso. 

CALIBRAZIONE 
DEI QUADRANTI 

Entrambi i potenziometri devono 
essere muniti di una manopola ad 
indice e di quadranti sprovvisti di 
diciture. 

La posizione massima di rotazio¬ 
ne deve essere contrassegnata con 
i valori di tensione riscontrati du¬ 
rante la calibrazione dei diodi in 



Fig. 4 - Esempio tipico di traccia oscillo¬ 
scopica a struttura quadrata, come può 
essere facilmente ottenuta sullo schermo 
fluorescente di un tubo a raggi catodici. 
I punti luminosi presenti in ogni angolo 
sono dovuti alVistante in cui il punto 
di esplorazione dello schermo si ferma 
prima di cambiare direzione lungo cia¬ 
scuna traccia. 
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base alla procedura precedentemen¬ 
te descritta. 

Supponiamo ad esempio che tale 
tensione presenti un valore di 27 V; 
in tal caso, la massima rotazione in 
senso orario dei potenziometri deve 
recare il valore 27. 

Regolare quindi i controlli di 
guadagno orizzontale e verticale 
delPoscilloscopio finché il lato del 
quadrato corrisponde a 27 divisioni 
sulla scala. In tal modo, si determi¬ 
na sullo schermo la condizione per 
cui la scala corrisponde esattamen¬ 
te ad 1 V per divisione. 

Ciò fatto, senza più toccare i co¬ 


mandi di deflessione deiroscillosco- 
pio, predisporre entrambi i poten¬ 
ziometri del calibratore in modo da 
ottenere la produzione di una trac¬ 
cia oscilloscopica quadra il cui la¬ 
to corrisponda a 25 divisioni. Con¬ 
trassegnare i quadranti in modo 
corrispondente. 

Ripetendo la medesima operazio¬ 
ne, contrassegnare entrambe le sca¬ 
le in progressione di 5 in 5 V, fino 
al valore zero. 

Se i diodi zener disponibili fun¬ 
zionano con tensioni caratteristiche 
che non corrispondano a valori in¬ 
teri e ben definiti, è necessario ag¬ 


giungere resistori di egual valore 
tra ciascun potenziometro ed il 
diodo zener associato, fino ad otte¬ 
nere un valore di tensione più con¬ 
veniente. 

Ad esempio, supponiamo che la 
tensione caratteristica dei diodi ze¬ 
ner disponibili sia di 19,5 V. In tal 
caso, può essere preferibile disporre 
del valore massimo di 15 V. 

Per effettuare la correzione, pre¬ 
disporre entrambi i potenziometri 
del calibratore alla massima rota¬ 
zione in senso orario, e regolare i 
comandi di guadagno delEoscillo 
scopio in modo che la traccia oscih 
loscopica quadrata corrisponda a 
19,5 divisioni su ciascun lato. 

Inserire quindi dei valori resisti¬ 
vi tra ciascun potenziometro ed il 
relativo diodo zener, finché la lar¬ 
ghezza della traccia si riduce esat¬ 
tamente a quindici divisioni ( 15 
V) su ciascun lato. Questo valore 
resistivo costituisce raggiunta ne¬ 
cessaria per ottenere Tadattamento 
dei valori globali precedentemente 
aggiunti. 

Eseguire quindi la taratura dei 
quadrati nel modo già descritto. 

USO DEL CALIBRATORE 

Come accennato, e come viene 
riportato nella descrizione originale 
di Electronic Experimenter’s Hand- 
book, questo calibratore è stato 
ideato in un primo tempo per con¬ 
sentirne Timpiego con traccia-curve 
per diodi e transistori, ed in seguito 
ne è stato esteso l’uso per la cali¬ 
brazione degli assi orizzontale e 
verticale di un oscilloscopio. 

In questo tipo di impiego, è 
spesso opportuno fare in modo che 
la scala verticale risulti compressa 
rispetto alla scala orizzontale, o vi¬ 
ceversa. 

Questo risultato particolare può 
essere ottenuto facilmente usando il 
calibratore in modo da ottenere 1 
o 2 V per divisione lungo la scala 
di deflessione verticale, e 5 V o 
più per divisione, lungo l’asse di i 
deflessione orizzontale. 

A seconda delle esigenze del co¬ 
struttore e dell’utente, i quadranti 
dei due potenziometri di controllo 
possono essere calibrati in modo da 
ottenere qualsiasi scala di taratura 
sullo schermo fluorescente del tubo 
a raggi catodici. 



Fig. 5 - L'intero circuito può essere montato su di una semplice basetta di ancorag¬ 
gio, eseguendo il cablaggio col sistema «da punto a punto». I tre cavi visibili di cui 
uno bianco e due grigi, rappresentano le connessioni facenti capo agli ingressi del¬ 
l’oscilloscopio. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

RI 


resistore da 12.000 fi, 1 W 

R2 

= 

resistore da 100.000 LI, 0,5 W 

R3 

= 

resistore da 100.000 Lì, 0,5 W 

R4 

= 

potenziometro lineare a grafite da 50.000 lì 

R5 

= 

potenziometro lineare a grafite da 50.000 Lì 

CI 

= 

condensatore da 0,22 nF - 200 V 

DI 

= 

diodo zener tipo INI517 o similare (vedi testo) 

D2 

= 

diodo zener tipo IN 1517 o similare (vedi testo) 

TI 

— 

trasformatore di alimentazione: primario adatto alla tensione 



di rete, secondari 125 V con 15 mA, e 6,3 V con 600 mA 

II 

= 

lampada spia da 6,3 V 

SI 

= 

interruttore monopolare a levetta 

BP1/2/3 


morsetti di ancoraggio: V = Verticale; G = Massa; 



H — Orizzontale 
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a cura di J.P. CHABANNE 


ALIMENTATORE 
A CHOPPER 



egli alimentatori stabilizza¬ 
ti classici vi è un elemento 
serie a comando lineare, 
generalmente un transistore di po¬ 
tenza, il quale è costantemente ali¬ 
mentato con una tensione (Ve-Vu), 
differenza tra la tensione non sta¬ 
bilizzata di entrata Ve e la tensio¬ 
ne regolata in uscita Vu. Questo 
elemento serie è attraversato dalla 
corrente I u fornita al carico; esso 
dissipa quindi una potenza pari a 
Iu (Ve-Vu), la quale oltre ad ab¬ 
bassare il rendimento dell’alimen- 
tatore, impone una limitazione alla 
corrente massima erogabile affin¬ 
ché Pelemento serie stesso non sia 
sovraccaricato. 


Al fine di ridurre la potenza dis¬ 
sipata nelPelemento serie conviene 
farlo funzionare in modo «tutto o 
niente». Si stabilizzerà allora la ten¬ 
sione in uscita, variando il rapporto 


tra il tempo di conduzione e quel¬ 
lo di interdizione del transistore se¬ 
rie. La frequenza di funzionamento 
dovrà essere relativamente elevata 
(10 100 kHz) affinché si possa 

facilmente livellarla a mezzo di un 
filtro a elementi di valore relativa¬ 
mente modesto. 

PRINCIPIO 

DI FUNZIONAMENTO 

Il principio di funzionamento di 
un regolatore a chopper è indicato 
in fig. 1. K è Pelemento commuta¬ 
tore (transistore) che funziona a 
grande velocità sotto Pazione del 
segnale fornito dal comparatore 
«Comp». 

Una parte della tensione media 
di uscita kV u , prelevata con la 
rete partitrice Ri - R 2 , viene con¬ 
frontata con una tensione di riferi¬ 
mento dal comparatore. 


Secondo il senso ed il valore del¬ 
la differenza tra kV u e la tensione 
di riferimento, il comparatore farà 
variare il rapporto ciclico e la fre¬ 
quenza del segnale di comando di 
K, vale a dire varierà il rapporto 
dei tempi di conduzione e di inter¬ 
dizione in modo tale che la tensione 
di uscita Vu resti sensibilmente 
costante a parte una piccola flut¬ 
tuazione (carica e scarica di C). 

Il contatto K resta aperto per i 
valori di Vi tali che kV u > V ref e 
chiuso se kV u < V ref. 

Poniamoci alPistante t = 0, al¬ 
lorché il contatto K viene chiuso. 
Lo schema di funzionamento è rap¬ 
presentato in fig. 2 e le forme d'on¬ 
da corrispondenti sono raffigurate 
in fig. 3. 

Supponiamo ora che la resisten¬ 
za ohmica delPinduttanza L sia mol¬ 
to piccola e quindi trascurabile. 



Fig. / 
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Quando K si chiude, ai capi di 
L è applicata una tensione costan¬ 
te Ve-Vu. Si suppone che Vii sia 
praticamente costante essendo mol¬ 
to grande il valore di C. 

La corrente nell'induttanza cre¬ 
scerà dunque con legge lineare se¬ 
condo la relazione: 

Ve-Vu 

i L = -t 

L 

Il diodo D non viene attraver¬ 
sato da nessuna corrente poiché è 
polarizzato in inversa e si può scri¬ 
vere Ìt = Ìl. 

Sia Iu la corrente media assor¬ 
bita dal carico; fino a quando II 
non raggiunge il valore Iu, il con¬ 
densatore C si scarica e la tensione 
Vu diminuisce. 

All'istante t = ti in cui i L supe¬ 
ra il valore Iu, C comincia a cari¬ 
carsi. Questa carica è molto picco¬ 
la, in rapporto a Vu poiché la ca¬ 
pacità di C è molto grande ed i tem¬ 
pi di carica molto piccoli. * 

Vu ed Ìl aumentano fino al mo¬ 
mento in cui kV u > Vref. 

Al tempo Ì 2 K si apre e la cor¬ 
rente nell'induttanza è allora mas¬ 
sima: 

Ve-Vu 


In questo istante nell'induttanza 
è immagazzinata una energia: 

1 

W = — L I 2 max 
2 

Questa energia dovrà essere re¬ 
cuperata. Come la bobina diviene 
«generatrice», in quanto la corren¬ 
te tende a continuare a scorrere in 


L, la tensione ai capi di L si in¬ 
verte ed il potenziale del punto 
«B», che era uguale a Ve quando 
K era chiuso, si abbassa rapida¬ 
mente. Quando questo potenziale 
arriva leggermente al di sotto dello 
zero (in relazione alla linea ne¬ 
gativa) il diodo D inizia a condur¬ 
re. La tensione ai capi di L è allora 
uguale a —Vu e la corrente nella 
bobina diminuirà secondo la legge. 

Vu 

Ìl — I max t 

L 

Il diodo D permette quindi alla 
corrente di richiudersi ed Ìd = ìl- 

Il condensatore C continua a 
caricarsi fmtanto che ìl è superiore 
a Iu. All'istante t 3 quando Ìl = Iu, 
C comincia a scaricarsi e quindi 
Vu diminuisce. 

Al tempo t — U l'energia imma¬ 
gazzinata nell'induttanza è comple¬ 
tamente recuperata e quindi it = 
= i D = 0. La tensione Vi ai capi 
del diodo risale al valore Vu. 

Occorre attendere l’istante ts al¬ 
lorché kV u scendendo diviene pari 
a Vref perché il contatto k si ri¬ 
chiuda e ricominci il ciclo. 

Il tempo di conduzione del dio¬ 
do (t D ) o tempo di recupero, si 
situa tra due periodi di conduzione 
del transistore (t T ) ed a seconda 
che la corrente di uscita I u sia 
debole o forte si possono avere 
due casi: 

— Il tempo di conduzione del 

diodo è più piccolo del tempo 
compreso tra due periodi di 

conduzione del transistore. 

— Il tempo di conduzione del 

diodo è più lungo del tempo 
compreso tra due periodi di 

conduzione del transistore per 
cui l'induttanza non riesce a 
scaricarsi completamente. 


1 - i/NDUTTANZA E' COMPLE¬ 
TAMENTE SCARICA PRIMA 
CHE IL TRANSISTORE RI¬ 
TORNI IN CONDUZIONE 

Questo caso si verifica general¬ 
mente quando I u è di debole va¬ 
lore. 

Sia: 

t T il tempo di conduzione 

del transistore 

ti = L 

t D il tempo di conduzione 

del diodo 

tD = U — h 

to il tempo in cui non con¬ 

duce nè il transistore 
nè il diodo 

to = t 5 —1 4 

T il periodo del ciclo 

T = ts 

tN = T — h il tempo di non con¬ 
duzione del transistore. 

Ne segue: 

La corrente massima nel transi¬ 
store è: 

Ve-Vu 

Imax = - tT (1) 

L 

La corrente massima nei diodi è: 
Vu 

Imax = - tD (2) 

L 

Il tempo di conduzione del dio¬ 
do è più piccolo del tempo di non 
conduzione del transistore (tx) se: 

L Imax 

tD < t N oppure- < t N 

Vu 

Dalla (1) e dalla (2) si ricava 
allora: 

Ve - Vu 

to — - to tN 

Vu 

Si nota subito che il rapporto 
tra il tempo di conduzione del dio¬ 
do t D e quello del transistore t T sa¬ 
rà tanto più piccolo quanto più 
si ridurrà la differenza Ve — Vu. 
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2 - L'INDUTTANZA NON E’ 
COMPLETAMENTE SCARL 
CA PRIMA CHE IL TRAN¬ 
SISTORE RITORNI IN CON¬ 
DUZIONE 


Le forme d'onda sono quelle di 
fig. 4. 

Non vi è più un tempo to ed il 
tempo di conduzione del diodo si 
estende a tutto il periodo U; (t D = 
= tisr). 

La corrente di collettore iniziale 
non è nulla ma ha un certo valore 
Io. 

L'induttanza non si scarica com¬ 
pletamente, circola ancora una cor¬ 
rente Io nel diodo al momento in 
cui il transistore ritorna conduttore. 


tT 

Vu = Vi (med.) = Ve - 

T 


Vu 

= Ve t T f oppure t T = - (3) 

V e f 


Durante la conduzione del tran¬ 
sistore si ha: 

t T (Ve-Vu) 

Imax IO — -- (4) 

L 

Durante la conduzione del diodo: 
t D Vu 

Imax IO — - '-- (D ) 

L 

Dalla (2) alla (3) si deriva t r 
(Ve-Vu) = t D Vu e: 

t D Ve-Vu 


tT Vu 

D'altra parte la quantità di elet¬ 
tricità durante la conduzione del 
transistore è: 

Qt = (med.) t T 
e 

Imax “1“ IO 

It (med.) — - 

2 

quindi 

Imax “f - Io 

Qt = -— tr 

2 




La quantità di elettricità trasfe¬ 
rita durante la conduzione del dio¬ 
do è: 

Qd = Io (med.) t D 
ne segue: 

Imax ~{“ IO 

Qd = -- tD 

2 

La quantità totale di elettricità 
Q = Qt + Qd è uguale a: 


Imax “f" IO 

Q — (tT + to) - 

2 

se t T + tD = T 
T periodo di oscillazione 

Imax ~b IO 

Q = T-= 

2 

Imax Io 

= - ( 6 ) 

2f 
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L'ordine di grandezza del con¬ 
densatore d'uscita C della fig. 2 
può essere determinato come segue. 
Si supponga che Io sia nulla, que¬ 
sto è il caso più gravoso per il fil¬ 
tro in quanto I parte da 0 per rag¬ 
giungere il valore I max in un tempo 
t T e si ha la massima variazione 
della corrente stessa. 

Il valore massimo di I, come ab¬ 
biamo già visto, è: 

Ve-Vu 

Imax —■ tj 

L 


Poiché la sua crescita è lineare 
il suo valore medio è: 


1 Ve-Vu 

Imed. --tr 

2 L 


dv 

D'altra parte I = C - e 

dt 


quindi: 


Poiché Q = IuT (Iu = cor¬ 
rente media di uscita) (7) (6) e 
(7) diventano: 

Imax -}“ lU 

Iu = -- (8) 

2 

dalla (6) si ottiene: 

Io = 21 u - Imax (9) 


Riportando la (9) nella (4) si 
t T (Ve-Vu) 


da cui si determina il valore del¬ 
l'induttanza: 

t T (Ve-Vu) 

L = --- 

2 (Imax -lu) 


Ve-Vu tT 

C = (- t T ) (-) dove 

2L AVu 

AVu è la variazione ammessa della 
tensione d’uscita. 

Ve-Vu 

C = (-) t 2 !. 

2L A Vu 



Gli abbonati troveranno 
in questo numero i doni 
promessi: 

— tre circuiti stampati 
l — carta di sconto GBC 
L — indice generale ed 
^ analitico 1971 - 72 - 73 

^ Ogni abbonato avrà 
^ cura di completare 
la carta di sconto 
^ col proprio nome 
^ e cognome. 
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POCHE LIRE 

PER UN OTTIMO PROVAQUARZI 

di Gianni BRAZIOLI 



e un tempo ai quarzi si in¬ 
teressavano solo i tecnici 
delle comunicazioni, o gli 
interessati diretti alle onde corte, 
vedi OM, oggi l'avvento della CB 
ha posto o imposto airattenzione 
di tutti questi particolari compo¬ 
nenti. 

Ben sappiamo infatti che non 
pochi radiotelefoni ne impiegano 
addirittura 23 per la ricezione ed 
altrettanti per il TX, mentre altri 
fanno uso di un complicato «tralic¬ 
cio» a battimento, per cui i cristal¬ 
li vanno divenendo talmente diffusi 
da competere, come numero, con le 
parti più comuni. 

Ora, è da dire che questi acces¬ 
sori sono piuttosto «robusti» per 
loro natura, ma ultimamente in ve¬ 
ro non sono più fatti bene come 
una volta. 

Non siamo affatto dei «tempora 
laudato*»: la nostra é una consta¬ 
tazione pratica. Solo dieci anni fa 
il quarzo era inteso come «vero» 
campione di frequenza; era quin¬ 
di prodotto in modo semiartigiana¬ 
le, subiva controlli rigorosi, costa¬ 
va assai. Odiernamente, i nostri so- 


In questo articolo descrivia¬ 
mo un provacristalli che può 
essere definito insolito ed un 
poco eccezionale. 

Senza alcuna commutazione 
e manovra» infatti, dà un im¬ 
mediato responso sullo stato 
di qualsiasi quarzo dalla fre¬ 
quenza compresa tra 2 e 40 
MHz. 

Non impiega avvolgimenti di 
sorta. 

Ha un costo per le parti, ir¬ 
risorio. 

Prevede un montaggio faci¬ 
lissimo alfa portata di chiun¬ 
que* nel contempo è robusto 
e pratico. 


no costruiti in modo massivo; per 
il basso costo, ma ovviamente con 
cura assai minore: diciamo un «po’ 
tirati via». 

Si guastano quindi con maggiore 
facilità; un laboratorio che ripara 
CB in modo professionale ed accu¬ 
rato, serio, ci dice che ogni setti¬ 


mana cambia dai sei ai venti cri¬ 
stalli; fatto impensabile tempo ad¬ 
dietro, nelle comunicazioni tradi¬ 
zionali. 

In queste condizioni «rivisitate», 
il provaquarzi ha una nuova dimen¬ 
sione di utilità: non può mancare 
in laboratorio e sarebbe indispensa¬ 
bile a chiunque si interessi di CB. 

Sfortunatamente il «classico» 
provaquarzi, quello progettato al¬ 
cuni lustri addietro alla luce dei 
tempi, é uno strumento molto com¬ 
plesso e di conseguenza costoso. 
Impiega un oscillatore multigam- 
ma munito di parecchie bobine, di 
galvanometro, di attenuatori: un 
assieme massiccio. 

Questo, anche perché il tester 
era previsto per misurare cristalli 
VLF (20 - 80 kHz) LF ed MF: ele¬ 
menti piuttosto «difficili» da accor¬ 
dare e far risonare nel miglior mo¬ 
do, sia pure a causa del particolare 
taglio. 

Per chi è interessato alle «mo¬ 
derne comunicazioni» la funzione 
VLF/LF/OL nonché OM ha una 
utilità assai modesta. Ciò che serve, 
è poter provare quei quarzi per on- 
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^ da 22 pF a 330 p F : vedi testo 


Fig. 1 - Schema elettrico del provaquarzi. 


de corte la cui frequenza è com¬ 
presa tra pochi MHz e talune de¬ 
cine di MHz. Diciamo tra 2 MHz e 
40 MHz, ivi comprendendo gli ele¬ 
menti per SSB; gamme OM; CB; o- 
scillatori per 144 MHz. 


Rivedendo il circuito del prova- 
cristalli in questo aspetto vi sono 
parecchie cose che possono essere 
ridimensionate: innanzitutto, un 
semplice Colpitts può energizzare 
ogni quarzo della specie. Un col¬ 


pitts bene inteso può evitare l’im- 
piego di qualunque avvolgimento: 
non è poco se si vedono le difficol¬ 
tà di avvolgimento e taratura. 

Il medesimo, una volta concepi¬ 
to Fuso del quarzo, può fruire al 
massimo di pochi condensatori e 
resistenze. 

Inoltre, va detto che in questi 
tempi, non v’è sperimentatore che 
non possiede un tester, sia pur ba¬ 
nale. Ora, tale, può facilmente ve¬ 
nir commutato per misurare alcuni 
Vc.c. con una resistenza di ingresso 
apprezzabile. 

Poiché il Colpitts può facilmen¬ 
te dare all’uscita, con un quarzo 
efficiente beneinteso, e tramite un 
adatto rettificatore, una tensione di 
taluni V, non è necessario il galva- 
nometro : bastano due boccole di 
uscita a cui applicare il testerino, 
ed è fatto. 

Da queste considerazioni discen¬ 
de il progetto di «mini-provacristal- 
li» che ora discuteremo. 

Si tratta di un apparecchio stu¬ 
diato per il minimo costo e per la 
massima semplicità. 

Lo schema è nella figura 1. 

TRI può essere qualunque tran¬ 
sistore NPN per RF, o anche per 



Fig. 2 - Sistema che impiega due strisciole di rame isolate per Vinserimento del 
quarzo in prova. 
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BF, dato che i moderni BC107 e 
congeneri hanno una frequenza di 
taglio superiore ai 200 MHz. Tutti 
i condensatori possono essere cera¬ 
mici a tubetto o a «perlina»: tipo 
Pin-Up per intenderci, 

I diodi in teoria saranno OA85 
ma centinaia di modelli equivalen¬ 
ti possono essere impiegati con suc¬ 
cesso. 

E vediamo lo schema. 

II Colpitts è un circuito che per 
l’innesco delle oscillazioni sfrutta 
un partitore capacitivo collegato in 
parallelo all’avvolgimento «ma¬ 
ster». 

Nel nostro caso l’avvolgimento 
non esiste, ma ne fa le veci il quar¬ 
zo; quindi C2 e CI da un lato, C3 
dall’altro formano il «loop» di in¬ 
nesco. 

Nel caso dei tubi, all’accordo si 
applica l’anodo da un lato, la gri¬ 
glia dall’altro ed il catodo al cen¬ 
tro. 

Nella nostra trasposizione, la ba- 
i se perviene al capo superiore, l’e¬ 
mettitore al centro del sistema, ed 
il collettore, essendo in comune, al¬ 
l’altro terminale del sistema. Si ha 
quindi un tutto che rispecchia la di¬ 
sposizione di fondo remota. 


La RI ovviamente serve per po¬ 
larizzare la base, così come R2 
prende il posto dell’impedenza RF 
| impiegata in qualche schema simi¬ 
lare. 

Il segnale generato è ai capi di 
questa resistenza: tra l’emettitore 
e la massa. C3 serve per il trasfe¬ 
rimento e D1/D2 lo rettificano. 


i 




Sul C4 abbiamo quindi una ten¬ 
sione continua che è una funzione 
diretta de] fatto oscillatorio: nien¬ 
te oscillazione, niente tensione; in* 
riesco debole per quarzo difettoso, 
tensione bassissima: oscillazione 
normale, tensione «normale». Met¬ 
tiamo tra virgolette il termine, per¬ 
ché non vi è un valore in V, vali¬ 
do per ogni quarzo: in effetti alla 
uscita si hanno dai 3,5 ai 10 Vc,c. a 
seconda dell’efficienza e della fre¬ 
quenza dell'elemento esaminando. 

Comunque, se manca la tensione, 
il cristallo (purché la frequenza, lo 
ripetiamo, sia compresa tra 2 e 
40/45 MHz) è certamente rotto. 

Se invece il valore è basso (po¬ 
niamo 1-1,5 V) il quarzo può an¬ 
che funzionare, ma è poco «sensi¬ 


bile» o al limite della frequenza u- 
tile. 

In questo circuito, di critico v’è 
ben poco: anche l’alimentazione 
può andare da 6 a 12 V senza che 
vi siano incertezze di funzionamen¬ 
to. 

9 V, tanto per fare una media, 
possono ben servire. 

IL MONTAGGIO 

Poiché per l’alimentazione noi 
abbiamo previsto l’impiego di sei 
torcette da 1,5 V ciascuna poste in 
serie, al fine di ottenere una auto¬ 
nomia elevatissima, con una indi- 
pendenza assoluta dalla rete-luce, la 
scatola che serve da contenitore per 
il provacristalli non è ridotta ai mi¬ 
nimi termini: misura anzi 160 x 
100 x 60 mm. Tale involucro è 
correntemente reperibile presso o- 
gni Sede GBC: ha un pannello in 
alluminio ed uno «scafo» di bella 
plastica ad alta resistenza di im¬ 
patto. 


L’oscillatore ha dimensioni mi¬ 
nime: appena 35 x 50 mm. 

Il montaggio è del tipo «tutto sul 
pannello»: lo stadio del TRI ed ac¬ 
cessori, con la base relativa, è ade¬ 
guatamente fissato mediante due di¬ 
stanziali da 10 mm; lo zoccolo per 
i cristalli (in effetti si usano due 
zoccoli) analogamente. Il che ri¬ 
sulta chiaro dalle fotografie. 

In effetti non è necessario fare 
impiego di portacristalli; come mo¬ 
stra la figura 2, bastano due stri- 
sciole di rame isolate per fare con¬ 
tatto con i reofori di ogni HC/6U, 
HC18/U e simili. Vedendo questa 
figura non occorre aggiungere al¬ 
tro. 

Relativamente al TRI ed annes¬ 
si, la scelta del cablaggio può anda¬ 
re dal perforato plastico al circuito 
stampato: non vi può essere una 
preferenza reale; ciascuno può sce¬ 
gliere il metodo che più gli piace. 

Noi diamo nella figura 3 un pia¬ 
no di cablaggio a «piste» quindi 
per c.s. 


-B 




XTAL 





-TESTER . 


-SI 


Fìg. 3 - Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 
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Fig. 4 - Componenti 
montati sul circuito 
stampato relativo allo 
schema elettrico di 
figura 1. 


Può ben servire come orienta¬ 
mento. 

In ogni caso, i reofori delle par¬ 
ti saranno corti, riuniti, raggrup¬ 
pati. I diodi DI e D2 dovranno a- 
vere la polarità rigorosamente esat¬ 
ta; in caso contrario il duplicatore 
che questi formano non funzione¬ 


rà, ed al limite non si avrà alcuna 
tensione alle boccole di uscita. 

La connesione tra i portacristal- 
li o la coppia di «spiaggette» usate 
per fare il contatto con i reofori dei 
quarzi, non ha una lunghezza ob¬ 
bligatoria : nel nostro elaborato mi¬ 
sura 80 mm e non dà alcun difetto. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

B 

pila da 9 V oppure da 12 V 

CI 

condensatore ceramico pin-up - Vedi testo 

C2 

condensatore ceramico pin-up da 1.000 pF 

C3 

condensatore ceramico pin-up da 120 pF 

C4 

condensatore ceramico pin-up da 1.500 pF 

C5 

condensatore ceramico a disco da 3.300 pF 

DI 

diodo rivelatore al Germanio o Silicio di ogni tipo 

D2 

eguale al DI 

RI 

resistere da 33.000 lì, V 2 W, 10% 

R2 

resistore da 1.200 lì* Vi W, 10% 

SI 

interruttore a pulsante 

TRI 

transistore serie BF oppure BC, bassa potenza, NPN al Silicio, fre¬ 
quenza di taglio 200 MHz 0 superiore 


TRANSISTORE PER AMPLIFICATORI UHF 
PER RICETRASMITTENTI 
E SISTEMI PER LA RICERCA DI PERSONE 

I transistori planari epitassiali n-p-n al silicio BFT24 e BFT25 della Philips 
sono consigliati per la realizzazione di amplificatori di ingresso dei ricetra- 
smettitori tascabili e per sistemi studiati per la ricerca di persone. Tali com¬ 
ponenti hanno un basso consumo di corrente (da 0,1 a 1 mA) cui si unisce 
una frequenza di taglio (f T ) di 2,3 GHz. 

Questi transistori sono stati espressamente progettati per gli apparecchi di 
comunicazione portatili e sono disponibili sia nella versione T-pack (BFT24) 
sia in contenitore SOT-23 (BFT25). 

L’elevata effidabilità e la lunga durata vengono garantite dall’impiego di 
collegamenti «bonding» oro-oro. 


Sempre nel nostro prototipo, l'in- 
terruttore SI è a pulsante: nulla 
vieta che sia convenzionale. 

Per l'uscita si possono impiegare 
le medesime boccole a basso prez¬ 
zo da noi scelte : ovviamente chi 
può spendere, ha una vasta scelta 
tra varie e diverse prese di uscita 
anche assai diverse. 

A parte ciò che abbiamo detto il 
montaggio non ha particolari ne¬ 
cessità, è, come abbiamo premesso 
adatto a chiunque: anche a sprov¬ 
veduti. 

IL COLLAUDO 

Per verificare il funzionamento 
dell'apparecchio, si collegherà alla 
uscita «V» un voltmetro in corren¬ 
te continua che abbia da 10 a 12 V 
fondo scala: la polarità ovviamente 
sarà con il positivo sul catodo del 
D2 ed il negativo alla massa gene¬ 
rale. 

Data tensione, se al «K» non è 
applicato alcun cristallo, non si de¬ 
ve leggere nulla, in uscita. Nel caso 
contrario vi è qualche innesco pa¬ 
rassita, evento comunque assai im¬ 
probabile. 

Applicando in «K» un quarzo 
quale che sia, nella gamma di fre¬ 
quenza interessata, alle boccole «V» 
apparirà subito una tensione con¬ 
tinua: essa sarà di 8/10 V per cri¬ 
stalli dalla frequenza compresa tra 
1,5 e 7 MHz; 6/8 V per cristalli 
da 6 - 15 MHz; minore di 6 V an¬ 
dando verso il limite elevato della 
frequenza, sino allo spegnimento 
dell'innesco. Questo limite, e lo di¬ 
ciamo ancora una volta, è superio¬ 
re ai 40 MHz. 

La « curva calante » può essere 
rettificata modificando C1 /C2 e 
C3. 

In genere, la maggiorazione del 
CI dà luogo ad una maggiore effi¬ 
cienza per il «centro banda» con 
un calo netto agli estremi; a sua 
volta la maggiorazione del C3 in¬ 
crementa il responso sulle frequen¬ 
ze piuttosto basse. Un lavoro ben 
fatto, sul partitore capacitivo, dà 
una linearità notevole, che in ogni 
caso non può essere mai «totale»: 
in altre parole, diversi quarzi da¬ 
ranno sempre luogo a diverse ten¬ 
sioni cc, ma per uno strumento sem¬ 
plice come questo, chiedere di più 
rasenterebbe l'assurdo. 
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ANTENNA 
3/4 D’ONDA 
PER SWL CB 

del Cap. LC Paolo MASSA RADIOAMATORI 


v 


□ antenna che descriviamo 
pur non rappresentando 
nulla di nuovo, ha delle 
caratteristiche che la fanno classi¬ 
ficare fra le antenne di classe. Fra 
le sue particolarità possiamo citare 
le seguenti: alta efficienza, facilità 
di installazione, massima versatilità, 
larga banda, ottima radiazione. 

Un altro vantaggio molto impor¬ 
tante dell’antenna 3/4 X, è quello 
di poter essere collegata direttamen¬ 
te al trasmettitore poiché nel suo 
punto di alimentazione si ha una 
impedenza che è compresa fra 40 e 
65 fi. 

L’unica precauzione che è consi¬ 
gliabile adottare è di inserire fra il 
trasmettitore e l’antenna un filtro 
passa basso. 

Un’antenna accordata in 3/4 X, 
come le antenne Marconi, richiede 
una buona terra che può essere so¬ 
stituita con dei conduttori radiali. 
Non è certamente questa una diffi¬ 
coltà insuperabile poiché il solito 
dispositivo di terra di emergenza 
adottato dai dilettanti cioè il colle¬ 
gamento con la tubazione dell’ac¬ 
qua, consente di risolvere con la 
massima facilità il problema. 

Ovviamente una migliore presa 
di terra si può realizzare sotterran¬ 
do degli oggetti metallici (ad esem¬ 
pio una piastra di rame) di discrete 
dimensioni nel terreno e ricopren¬ 
doli con de! carbone vegetale, op¬ 
pure utilizzando diversi picchetti 
metallici interrati e collegati fra lo¬ 


ro con filo di rame avente un dia¬ 
metro di almeno 3,5 mm. 

La formula che permette di cal¬ 
colare le dimensioni di un antenna 
3/4 X è la seguente: 

214 

3/4 X in m = - 

f 

in cui f corrisponde alla frequenza 
espressa in megahertz. 

Se ad esempio si vuole costruire 
un’antenna di questo genere, che 
risuoni sulla frequenza centrale dei 
7,2 MHz, la sua lunghezza dovrà 
essere di 29,7 m. Infatti 214 : 7,2 
= 29,7. 


L’antenna può essere stesa in 
parte verticalmente e in parte oriz¬ 
zontalmente. La figura 1 si riferisce 
per l’appunto ad un’antenna ad «L 
rovesciato» in cui le frequenze e 
le dimensioni indicate in didascalia 
hanno un valore esclusivamente il¬ 
lustrativo. 

E’ raccomandabile che la dimen¬ 
sione indicata in figura con la let¬ 
tera «A», sia fatta correre vertical¬ 
mente per 15 -4- 18 m per le gam¬ 
me degli 80 e 160 m, e per 9 4- 
15 m per la gamma dei 40 m. Det¬ 
te lunghezze rappresentano il valo¬ 
re ottimo alfine di conseguire un 
buon angolo di radiazione. 



Figura 1 - Tipico esempio di antenna 3/4 X ad «L rovesciato», alimentata in c< 
rente, con caratteristiche di larga banda. 

Dimensioni del conduttore (A + B): 160 m (1,81 MHz) = 118,3 m- 80 m (3 
MHz) = 55,5 m; 40 m (7,20 MHz) = 29,7 m. 

Dimensioni raccomandate per «A»: 80 e 160 m = 15 18 m- 40 m = 9 15 j 
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Qualora per motivi di installa¬ 
zione non sia possibile realizzare 
l’altezza verticale richiesta si può 
dare alla dimensione «A» una gra¬ 
duale inclinazione ascendente. Ciò 
avrà come conseguenza una certa 
diminuzione dell’angolo di radiazio¬ 
ne verso l’alto. 

I valori indicati in figura 1 sono 
ovviamente calcolati mediante la 
suddetta formula ma occorre tenere 
presente che gli angoli a gomito 
che vengono fatti fare al condut¬ 
tore di antenna e la presenza di con¬ 
duttori vicini, quali le linee elettri¬ 
che, telefoniche o di altro genere, 


agiscono in modo che l’antenna ri¬ 
suoni su una frequenza leggermen¬ 
te maggiore. Pertanto in casi di que¬ 
sto genere è consigliabile aumenta¬ 
re leggermente la lunghezza del con¬ 
duttore di antenna. 

La messa a punto di antenna 3/4 
X si effettua secondo la prassi se¬ 
guita per qualsiasi altra antenna di 
questo tipo. L’uso di un ondametro 
ad assorbimento, di un ROSmetro 
o, se possibile, di un antennascope, 
servirà egregiamente allo scopo. 

Si deve precisare che se si desi¬ 
dera conseguire un ottimo rendi¬ 


mento su una determinata frequen¬ 
za l’uso del ROSmetro è indispen¬ 
sabile. La messa a punto si effet¬ 
tuerà agendo sulla estremità alta 
(allungandola od accorciandola) e 
non su quella inferiore che è colle¬ 
gata al TX. 

Qualora le operazioni di messa 
a punto siano state effettuate con 
cura è possibile ottenere un rappor¬ 
to di onde stazionarie (ROS) di 
1,5 : 1 per quasi tutta la gamma dei 
40 m ed un po’ più elevato per le 
estremità della gamma stessa. 

Caratteristiche simili si otterran¬ 
no anche nella gamma degli 80 m 
alle cui estremità si noterà però 
un ROS alquanto maggiore. 

La figura 2 si riferisce ad un’an¬ 
tenna 3/4 X che è stata realizzata 
in modo da funzionare su due gam¬ 
me tramite l’impiego di un conden¬ 
satore da 250 pF che consente di 
raggiungere la risonanza nella gam¬ 
ma inferiore. 

In questo caso nella gamma più 
bassa l’antenna si comporta come 
una Marconi sintonizzata in serie 
su 3/8 di lunghezza d’onda mentre 
sulla gamma alta funge normalmen¬ 
te come una 3/4 X alimentata in 
corrente. 

Un’antenna di questo genere ha 
consentito di effettuare degli ottimi 
DX anche sulla gamma dei 160 m, 
tanto in CW quanto in SSB. Buoni 
risultati si possono altresì consegui¬ 
re nelle gamme da 10,15 e 20 m 
nelle quali questa antenna, in con¬ 
siderazioni delle sue minori dimen¬ 
sioni, funge praticamente come una 
antenna verticale con un basso an¬ 
golo di radiazione. Ciò ha il van¬ 
taggio di ottenere anche una buona 
copertura tramite l’onda di terra 
fattore importante nel campo della 
gamma riservata ai CB. 

Le dimensioni ottime dell’anten¬ 
na 3/4 X in queste gamme sono le 
seguenti: 

gamma 20 m = 15 m 

di lunghezza 

gamma 15 m = 10,2 m 

di lunghezza 

gamma 10 m = 7,5 m 

di lunghezza 



Figura 3 - Tramite raggiunta di una trappola con fattore Q molto elevato in un 
appropriato punto delVantenna 3/4 X, è possibile lavorare su tre gamme: 3/4 X 
per gli 80/40 m e 3/8 X per la gamma dei 160 m. La lunghezza totale dovrà es¬ 
sere aggiustata per compensare Veffetto del carico della trappola. 

Dimensioni del conduttore A = 28 m, B = 27,5 m. 

Sezione verticale di A: 15 -r- 18 m. 
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La figura mostra come sia pure 
possibile realizzare un’antenna di 
questo genere che sia in grado di 
coprire le tre gamme 160, 80 e 40 
m. 

Il costruttore di questo prototi¬ 
po il canadese VE7TK ha effettua¬ 
to delle prove di confronto con le 
corrispondenti antenne a dipolo con 
dei risultati sempre positivi. 

Infatti tanto per le emissioni lon¬ 
tane quanto per quelle vicine ha 
potuto notare, in ricezione, un no¬ 
tevole aumento della intensità dei 
segnali mentre ebbe dei rapporti 
di ascolto senz’altro migliori in tra¬ 
smissione. 


Successivamente questa antenna 
fu realizzata da moltissimi radio- 
amatori i quali ne furono piena¬ 
mente soddisfatti in virtù del buon 
rendimento e del basso ROS. 


Come mostra la figura 3 l’anten¬ 
na è costituita, come al solito, da 
una sezione verticale, da una sezio¬ 
ne orizzontale e da una trappola 
accordata sui 40 m. 

Come nel circuito precedente, di 
figura 2, è presente il solito con¬ 
densatore da 250 pF che viene es¬ 
cluso per le gamme 80/40 m ed 
incluso per la gamma dei 160 m, 
tiamile un commutatore a minima 
ed il filtro passa basso da 


La lunghezza del tratto «A», che 
si trova a monte della trappola, de¬ 
ve essere di 28 m: la sua sezione 
verticale avrà un’altezza compresa 
fra 15 e 18 m (il valore ottimo 
sarebbe di 15,5 m), mentre la re¬ 
stante sezione sarà disposta oriz¬ 
zontalmente. La lunghezza del con¬ 
duttore orizzontale «B», a valle 
della trappola, sarà di 27,5 m. 


Affinché 1 antenna sia in grado 
di sopportare una potenza dell’or¬ 
dine di 2,2 kW PEP si dovrà usare 
un conduttore avente la sezione non 
inferiore ai 3 mm mentre per po¬ 
tenze fino ad 1 kW PEP si potrà 
impiegare un conduttore del dia¬ 
metro di 2,5 mm. 


Quale trappola per la gamma 
dei 40 m, potrà essere utilizzato il 
modello 333-336 della HY-GAIN 
con il quale è possibile ottenere 
degli ottimi risultati. 
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di Gianni BRAZIOLI 



DUE MICROFONI 
PREAMPLIFICATI 
PER RADIOTELEFONI 


Nella «Citizen Band» il «Pre- 
amplifieato esterno» va oggi 
di gran moda, dato che non 
si può essere soddisfatti della 
qualità dì modulazione of¬ 
ferta dagli altoparlanti che 
appartengono ai,,. «Mattoni» 
impiegati come microfoni, né 
in via di sensibilità, né come 
larghezza di banda. 

Ora, i «preamplificati» pro¬ 
dotti dairindustria con il lo¬ 
ro sistema audio entroconte- 
nuto, come dice il termine, 
vanno di certo bene, ma non 
sono per nulla alla «portata 
di tutte le tasche»: i migliori 
anzi costano come un appa¬ 
recchio CB dalla media pfr 
tenza! Sperimentatori ed ama¬ 
tori usano quindi costruirli 
scegliendo una capsula e mon¬ 
tando un adeguato preampli- 
beato re. Pare facile, una rea¬ 
lizzazione del genere; è inve¬ 
ce irta di insidie più o meno 
note, che sovente determinano 
clamorosi insuccessi. Specie 
per i meno esperti. 
Puntualizzeremo qui alcuni 
problemi e aspetti connessi a 
questi apparecchi, suggeren¬ 
do nel contempo due semplici 
«preamplificati» praticamen¬ 
te intesi, che senz’altro non 
deluderanno nessuno. 



olto spesso, chi compra il 
«mattone» CB, ovvero il 
radiotelefono a forma di 
Walkie/Talkie, non lo fa certo per 
impiegarlo con le pile e per comu¬ 
nicare mentre cammina, ma sempli¬ 
cemente per risparmiare una certa 
cifra. 

Questo genere d’apparecchio non 
necessita infatti di alcun accesso¬ 
rio esterno, e, a conti fatti, vale a 
dire a parità di potenza e canali, 
costa sempre almeno un 15 % in 
meno del corrispondente apparec¬ 
chio «da tavolo». 

Logicamente, passato un certo 
tempo dall’acquisto, l’utente di que¬ 
sto genere di apparecchio riscontra 
la necessità di un alimentatore sta¬ 
bilizzato di rete che garantisca una 
sufficiente autonomia di funziona¬ 
mento, nonché di una antenna e- 
sterna che sostituisca lo «stilo», in 
città ben poco efficiente. Viene poi 
magari il rosmetro, lo S-Meter a 
grande scala, tutta una pletora di 
aggiunte varie. 

La stazione impostata sul Wal¬ 
kie/Talkie costa quindi di più, nel 
tempo, giunta al completamento; 
ma dà due vantaggi: il primo è po¬ 
ter «trasmettere subito» senza ese¬ 
guire complicati impianti di anten¬ 
na. E’ noto infatti che molti entu¬ 
siasti che si sono «buttati» a com¬ 
perare il Pony, il Bearcat, il Pear- 
ce-Simpson e simili stazioni costo¬ 
se «da tavolo», si sono poi «sgon¬ 
fiati» con altrettanta rapidità. Han¬ 


no constatato che la CB non era poi 
tanto e sempre divertente come pa¬ 
reva, ma si sono trovati a dover ri¬ 
cuperare solo una modesta parte 
della cifra spesa, volendo cedere il 
loro ricetrans: è noto infatti, che le 
stazioni più impegnate e di alto 
prezzo sono quelle che subiscono 
il maggior deprezzamento passando 
all’usato; non solo, ma ad aver co¬ 
struito per niente costose «antenno- 
ne». 

Il secondo vantaggio offerto dal 
«mattone», è che, paradossalmente, 
tale è e tale resta: nel senso, che se 
lo si vuole usare a pile, per scam¬ 
pagnate e simili, basta staccare pro¬ 
lunghe ed aggiunte ed ecco che tor¬ 
na all’origine. 

Quindi il «Mattone» resta una 
valida alternativa alla stazione fis¬ 
sa. Vi è però un ulteriore «ma». 
Si tratta della modulazione. 

Odiernamente, fatta eccezione 
dai tipi più speciali e rari in Ita¬ 
lia (Toshiba, vecchi Sony ecc.) i 
Walkie/Talkie impiegano un alto¬ 
parlante che serve anche da micro¬ 
fono. Se questa soluzione è ottima 
sul profilo economico, lo è assai 
meno per quello tecnico. Vi sono in¬ 
fatti proibitive differenze struttura¬ 
li tra diffusori e cantatori; coni e 
membrane sono diversissimi, ed an¬ 
che volendo rimanere nel campo 
dei microfoni magneto-dinamici, gli 
elementi polarizzatori, le bobine, le 
sospensioni smorzanti, i dettagli più 
vari, differiscono. 
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In sostanza, per buono che sia lo 
adattamento di impedenza, un alto- 
parlante non sarà mai un buon mi¬ 
crofono: al limite lo provano i ci¬ 
tofoni. 

Chi usa quindi il «Mattone» co¬ 
me stazione fissa per i motivi suc¬ 
citati ha la modulazione tipica di 
questo apparato: un po’ «intuba¬ 
ta» dicono gli esperti, smorta, priva 
di effetti ambientali, piatta. Tra V 
altro tipicamente priva di acuti e 
bassi: insomma, una modulazione 
«di serie B». 

Proprio per questa ragione oggi 
«va tanto» il preamplificato. Si 


tratta di un normale microfono se¬ 
guito da un sistema audio dal gua¬ 
dagno non immenso ma consistente. 

Il tutto, ovviamente lo si innesta 
nella spinetta «external Mike» che 
ogni costruttore prevede, ben co¬ 
noscendo le pecche dell’altoparlan¬ 
te/microfono. 

Vi è il problema dell’alimentazio¬ 
ne per il preamplificatore. Un tem¬ 
po questi accessori prevedevano u- 
na pila propria, sistema invero sco¬ 
modo e foriero di dimenticanze: 
oggi tutti sono orientati per la so¬ 
luzione «integrale»: lo stesso retti¬ 
ficatore stabilizzato alimenta radio¬ 


telefono, e microfono. 

Facile a dirsi; però un microfo¬ 
no che pilota il modulatore di una 
stazione trasmittente, sia pur di de¬ 
bole potenza, non ha certo le me¬ 
desime specifiche «terra-terra» di 
quello di un imbonitore da Luna 
Park. 

Vi sono enormi possibilità di in¬ 
neschi parassitari via micro - ali¬ 
mentazione - audio - RF irradiata; 
chi dice che tutti i preamplificati 
fischiano erra, ma non và molto 
lontano dalla realtà. Occorre dav¬ 
vero un sistema ben progettato, per 
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Non si ponga però soverchi pen¬ 
sieri, il lettore interessato a questo 
genere d'apparato: la problematica 
si riduce ad un assieme di filtri e 
by/pass studiati con cura, nulla di 
più. 

Possiamo dimostrare ciò senza 
ulteriori premesse e divagazioni con 
il circuito di figura 1 : si tratta di 
un «mini-Preamplificato»: ovvero 
di un micro economico, poco im¬ 
pegnato, dall'impiego «panorami¬ 
co». 

«Panoramico» sta per dire che 
questo sistema va bene per la lar¬ 
ga maggioranza dei nostri matton- 
cini; quelli che non pongono pro¬ 
blemi per scarsa profondità di mo¬ 
dulazione. Vi sono infatti parecchi 
Walkie/Talkìe, non ne facciamo il 
nome per correttezza, che soffrono 
di scarsa profondità di modulazio¬ 
ne congenita: questi dispongono di 
un amplificatore ' audio «scarso», 
poco potente rispetto alla RF dispo¬ 
nìbile all'uscita, quindi per una 
buona preamplifìcazìone devono es¬ 
sere serviti almeno da una coppia 
di transistori; per esempio dal cir¬ 
cuito di figura 3. 

Ma non anticipiamo troppo i con¬ 
cetti; al tempo; quindi rivediamo 
la figura 1. 

Per il minimo costo, qui si usa 
una capsula piezo sostituibile con 
altre similari. 

Questo genere di «microfono» ha 
una banda passante che va da po¬ 
che decine di Hz (30/50 Hz) a 
10.000 Hz, copre quindi con lar¬ 
ghezza l'audio relativo alla voce 
umana: al limite potrebbe servire 
anche per cantare, senza però pre¬ 
tese di Hi-Fi. Si pensi che nelle OM 
la R.AX viaggia con una modula¬ 
zione non più larga di 7.000 Hz, 
eppure ci sembra che certe inci¬ 


sioni ben riuscite siano davvero 
«dal vivo». 

Questa capsula non va diretta- 
mente all'elemento attivo (stadio 
amplificatore) ma alla sua uscita è 
applicato un filtro RF a pi-greco: 
CI - IAF1 - C2. 

Tale filtro spegne qualunque se¬ 
gnale a 27 MHz che fosse captato 
dalla capsula, disaccoppiandola. 
Cl, è direttamente in parallelo al 
cristallo del micro, ma non è tanto 
ampio da produrre una severa at¬ 
tenuazione dei toni acuti, che re¬ 
stano più che ampi. 

Al capo esterno del C3 abbiamo 
quindi un segnale audio purissimo, 
scevro di parassitari. Come ampli¬ 
fica Lore non sì è scelto un FET ap¬ 
positamente, proprio per evitare 
una pericolosa, alta impedenza di 
ingresso. 

Si impiega un comune BC108/B. 
Questo transistore bipolare ha un 
guadagno di oltre 250, e può giun¬ 
gere a 400 (dati Ates), Lo stadio 
in cui è impiegato, sfrutta una dop¬ 
pia controreazione: un primo siste¬ 
ma è attuato per via della RI che 
viene dal collettore alla base. Il 
secondo si ha per via della R3. 

RI retrocede in controfase i se¬ 
gnali; aggiusta quindi- il responso 
dello stadio per una elevata linea¬ 
rità e naturalmente assicura la sta¬ 
bilità termica. La funzione della R3 
è più complessa; questa è parzial¬ 
mente bipassata dal C7 quindi non 
entra in circuito per le frequenze 
più elevate; di contro, ha una azio¬ 
ne notevolissima per la banda cen¬ 
trale dell'audio e specie per i bassi. 
Trascurando ora una analisi più 
approfondita delle funzioni, che oc¬ 
cuperebbe troppo spazio ed una e- 
sposizione matematica ai più sgra¬ 
dita, diremo che con R3 al minimo 


valore si ha una banda passante 
«morbida» dal timbro medio e gra¬ 
devole. Elevando il valore del trim- 
mer il timbro diviene più penetran¬ 
te, quindi più utile per superare il 
QRM, ad esempio, ma anche più 
stridente e metallico. R3 è quindi 
da aggiustare al valore gradito, ca¬ 
so per caso. 

Anche in relazione alla voce del¬ 
l'operatore. 

Il segnale amplificato, dal col¬ 
lettore va all'utilizzo via C4. 

Poiché la stragrande maggioran¬ 
za dei radiotelefoni oggi impiegati 
prevede un ingresso a bassa impe¬ 
denza, o.basso-media impedenza per 
il «Mike esterno» non vi sono pro¬ 
blemi di adattamento. 

Un passo indietro ora. 

Avevamo premesso che la «peri¬ 
colosità» maggiore dell'accoppia¬ 
mento, per gli inneschi RF, era data 
dall'uso della medesima sorgente di 
alimentazione per il preamplificato 
e per il Walkie/Talkìe. E' quindi 
posto in atto un filtraggio accura¬ 
tissimo su questo collegamento. C5 
evita ogni «motorboating» audio. 
C6 shunta quest’ultimo per esalta* 
re l'effetto di by/pass alla radio* 
frequenza. JAF2 è direttamente in¬ 
serita sulla linea positiva, bloccando 
la possibilità che il TRI e relative 
parti formino un pick-up RF e in¬ 
viino «all'indietro» un segnale am¬ 
plificato che formerebbe il parassita 
temuto. 

C8 completa l'effetto della JAF2. 

Abbiamo così visto il circuito. 

Vi è da eccepire che il «pream- 
plicatore» or ora descritto ha un 
rendimento più o meno eguale a 
quello delFaltoparlante-microfono, 
sul piano del puro segnale, della 
ampiezza: naturalmente altro va 
detto per la frequenza e la distor¬ 
sione. In altre parole, questo pream¬ 
plificato toglie quella «piattezza» ti¬ 
pica generata dallo smorzamento 
del cono, esalta i timbri della voce, 
può servire per tentare la conqui¬ 
sta via RF della YL per chi ha la 
microgenicità congenita (SIC!). 
Nulla di più però; niente «super- 
segnale». 

Vedendo diversi risultati da ap¬ 
parecchi di marche molteplici, pe¬ 
rò, e comparandoli, possiamo dire, 
rifacendoci ai prolegomeni di que¬ 
sta descrizione, che davvero non 
tutti gli apparecchi CB godono di 
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una modulazione regolata al 100%, 
ed anzi molti peccano in difetto per 
non cadere nell’eccesso. Questo ra¬ 
gionamento che potrebbe sembrare 
oscuro, significa solo che moltissimi 
apparecchi sono sottomodulati nel¬ 
la produzione industriale, per fat¬ 
tori vari di costo e di rientro asso¬ 
luto nelle norme FCC; quindi pos¬ 
sono rendere il massimo solo se si 
integra la modulazione originale 
con una super-preamplificazione; 
maggiore di quella prevista dalla 
fabbrica. 

In queste condizioni, il radiote¬ 
lefono acquista maggior portata rea¬ 
le, il segnale una maggior penetra¬ 
zione, il complesso tutto un mag¬ 
gior rendimento con un «booster» 
audio. 

Tale appare nella figura 3. 

Questo secondo circuito è parec¬ 
chio più elaborato del precedente; 
prevede maggiori costi ed un impe¬ 
gno leggermente superiore sul pia¬ 
no de] montaggio. Ripaga però gli 
sforzi con un guadagno notevole: 
oltre 40 dB netti; una gamma pas¬ 
sante Hi-Fi: 40 - 16.000 Hz entro 
2 dB. Un rumore minimo: 4 dB. 
Queste sono misure stringenti, quin¬ 
di rappresentano il vero minimo ot¬ 
tenibile purché si rispettino i tipi 
ed i valori delle parti impiegate. 

Il circuito 

MK, dipenderà solo ed unicamen¬ 
te dalle possibilità finanziarie e dal¬ 
le specifiche che il costruttore si 


pone. D’accordo, di base è previsto 
un elemento magnetico provvisto di 
traslatore avente una Z-out pari a 
circa 80.000 II. In questa «fascia» 
di elementi, vi sono però innumere¬ 
voli modelli dal vario rendimento e 
prezzi egualmente variabili; per e- 
sempio: 

a) PEIKER TM/70/200/Hi. Si 

tratta di un «supermike» da 
80/14.000 Hz, 4,4 mV/uBar. 

b) PEIKER TM/15/200/Hi. Un e- 

lemento degno della radiodiffu¬ 
sione, con braccio flessibile da 
50 cm, 3,8 mV/uBar, 30 - 
18.500 Hz (!). 

c) PEIKER TM31. Un robusto e 
relativamente economico mike 
da 100 - 12.000 Hz. Sensibilità 
4,5 mV/uBar. 

d) GBC QQ/0018-00. Uno stilo 
«nero» magnetodinamico da 1,2 
mV/ ;pBar, ottimo (80-11.000 
Hz) economicissimo. 

e) R.C.F. CARDIOIDE: Ancora 
un elemento «di lusso» da ben 
50-15.000 Hz venduto a prez¬ 
zo non proibitivo dalla GBC 
Italiana sotto la voce QQ/0144- 
00 . 

f) BEYER «M55»: un elemento 
non recente ma ottimo e non 
molto costoso: 60-14.000 Hz. 

Potremmo ora aggiungere una 
serie immensa di simili annotazio¬ 
ni, ma questo articolo non può di¬ 


venire il sostituto di un Catalogo, 
come ciascuno ben comprende. 

Ora, riprendendo l’esame del cir¬ 
cuito, come si vede nella già citata 
figura 3, all’uscita del traslatore mi¬ 
crofonico vi é un filtro eguale a 
quello di figura 1 , formato da due 
condensatori e da una impedenza 
RF. Infatti, se il microfono piezo 
con la sua elevata impedenza, pur¬ 
troppo risulta essere un. «buon 

captatore di radiofrequenza» il mi- 
cro magnetico non è da meno. Gli 
avvolgimenti del suo adattatore di 
impedenza, il cavo medesimo che 
se ne diparte, la massa in genere, 
hanno a loro volta una considere¬ 
vole possibilità di fungere da pick- 
up ed introdurre disturbi. Il filtro 
é qifindi indispensabile. 

L’amplificatore che segue impie¬ 
ga due stadi che possono essere ser¬ 
viti indifferentemente da transisto¬ 
ri BC107, BC108, BC208 e similari. 

Ciascuno ha una controreazione 
fissa attuata come si é visto per il 
circuito di figura 1, ovvero la resi¬ 
stenza collegata tra il collettore e la 
base: in questo schema, R2 ed R4. 
Queste due avranno di base, i valo¬ 
ri segnati a schema; però l’alimen¬ 
tazione non é fissa: come abbiamo 
visto segue quella del baracchino. 
Ora 330 kO e 220 kXl vanno bene 
per 8 o 9V; andando verso i 14V, 
i valori devono essere ritoccati. Non 
pochi sono oggi i CB che alimenta¬ 
no a 14V i loro apparecchi, spin- 
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Fig. 4 - Cablaggio dei componenti sul circuito stampato. 


ELENCO DEI COMPONENTI 

SCHEMA DI FIGURA 1 

CI 

condensatore ceramico Pin-Up da 1500 pF 

C2 

condensatore ceramico Pin-Up da 470 pF 

C3 

condensatore micro elettrolitico da 10 o 15 uF/10 VL 

C4 

condensatore micro elettrolitico da 100 ^F/25 VL 

C5 

condensatore micro elettrolitico da 25 jiF/25 VL 

C6 

condensatore ceramico Pin-Up da 1500 pF 

C7 

condensatore ceramico da 15/25.000 pF 

C8 

condensatore ceramico Pin-Up da 1500 pF 

JaF 1 

impedenza RF da 100 pH 

JaF 2 

impedenza RF da 470 pH 

MK 

vedi testo 

RI 

resistore da 330.000 fi, V 2 W, 10% 

R2 

resistore da 5600 fi, V 2 W, 10% 

R3 

trimmer potenziometrico da 5000 fi, lineare 

TRI ' 

transistore BC108/B 0 similare. 

SCHEMA DI FIGURA 3 

CI 

condensatore ceramico Pin-Up da 1000 pF 

C2 

condensatore ceramico Pin-Up da 470 pF 

C3 

condensatore micro elettrolitico da 10 piF/10 VL 

C4 

condensatore a film plastico da 200/220 KpF 

C5 

condensatore micro elettrolitico da 10 iiF/10 VL 

C6 

condensatore ceramico Pii»*Up da 1500 pF 

C7 

condensatore micro elettrolitico da 10 p.F/25 VL 

C8 

condensatore micro elettrolitico da 10 ijxF/25 VL 

JaF 1 

impedenza RF da 100 |iH 

JaF 2 

impedenza RF da 470 |wH 

MK 

vedi testo 

RI 

resistore da 2200 fi, V 2 W, 10% 

R2 

resistore da 330.000 fi, V 2 W, 10% 

R3 

resistore da 10.000 fi, V 2 W, 10%. (Vedi testo) 

R4 

resistore da 220.000 fi, 1 / 2 W, 10%. (Vedi testo) 

R5 

resistore da 3300 fi, V 2 W, 10% 

R6 

resistore da 1500 fi, V 2 W, 10%. (Vedi testo) 

R7 

resistore da 33 fi, V 2 W, 10%. (Vedi testo) 

TRI 

transistore NPN al Silicio, BC107 0 similare 

TR2 

transistore NPN al Silicio, BC108 0 similare 


gendoli così al limite della potenza 
ed anche ad un notevole rischio 
di rottura; è anzi abitudine diffusa. 

Il fatto però, impone appunto la 
precauzione detta, altrimenti può 
insorgere una certa distorsione che 
rovina le eccellenti caratteristiche 
del «tandem» in esame. 

A proposito di elevate caratteri¬ 
stiche, indichiamo al lettore la se¬ 
conda rete di controreazione pre¬ 
sente in circuito: R7, C4, R6. Que¬ 
sta è selettiva, ovvero dà una curva 
di risposta al tutto che elimina il 
«rumble» generato da microfoni 
(SIC) troppo buoni applicati al¬ 
l’ingresso e cancella il cosiddetto 
«effetto caverna». Nel contempo, 
evita quel che di «cartaceo» che a 
volte scaturisce con una forte am¬ 
plificazione non bene equalizzata; 
quel «crepitìo» ben noto e tanto 
rilevato dai supercritici delle modu¬ 
lazioni CB che vogliono fare i sa¬ 
putelli. 

Anche l’uscita di questo pream¬ 
plificatore è capacitiva, ovviamen¬ 
te; C8 porta all’esterno il segnale 
audio. 

Una nota circuitale saliente é il 
«secondo filtro», quello sistemato 
sull’alimentazione. Esso, formato 
dalla JAF2, da C6 e C7, è inserito 
sul positivo generale. Ora, questo 
vale anche per l’altro schema. Figu¬ 
ra 1, non è necessario che la cellu¬ 
la abbia tale posizione. Anzi se i 
«ritorni a massa» degli stadi del tra¬ 
smettitore del baracchino servito 
sono diretti al negativo (oggi però 
è più diffusa la soluzione contraria) 
conviene spostare Fimpedenza su 
questo ramo, sempre connessa tra 
i due condensatori. 

Ovviamente, nel caso che con¬ 
venga questa versione, il capo + 
B andrà direttamente alla R5, e 
quivi saranno raggruppati il posi¬ 
tivo del C7 e C6. 


NOTE COSTRUTTIVE 

Il prototipo del preamplificatore 
«monostadio» di fig. 1, é tutt’uno 
con la capsula; vale a dire che il 
pannellino di plastica che regge 
ogni parte di minori dimensioni 
porta anche MK. Le «comode» mi¬ 
sure generali relative sono 95 per 
25 mm. Questa soluzione costrut¬ 
tiva é stata scelta nell’ovvio inten- 
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Fi & 5 ■ Prototipo del preamplificatore il cui schema elettrico è visibile in figura L 


dimento di inserire tutto il comples¬ 
so in una scatoletta parallelepipeda 
e metallica che serva al tempo come 
schermo e contenitore, non più 
grande di un micro convenzionale* 
Dal complesso usciranno tre con¬ 
duttori: uno di essi sarà diretto 
all 'alimentazione generale positiva 
del baracchino, uno al negativo, e 
l'altro airingresso per «micro ester¬ 
no» del medesimo. 

Il montaggio di questo «mini/ 
pream» é semplicissimo. Noi abbia¬ 
mo impiegato come base la ben no¬ 
ta (ed ottima) «Plastica Gialla» 
GBC prestampata a settori circolari, 
che costa oggi pochissimo. Appena 
seicento lire per una basetta da 120 
per 80 mm. Meno, con lo sconto. 

Naturalmente, il circuito stam¬ 
pato, per chi preferisca questa for¬ 
ma, é altrettanto valido: anzi, i due 
tipi di montaggio sono tanto simili 
da risultare quasi identici per con¬ 
nessioni. 

Comunque, TRI dovrà essere 
collegato al circuito mediante reo¬ 
fori non troppo corti, almeno 5 
mm. C3 - C4 e C5, che sono pola¬ 
rizzati, dovranno essere connessi 
con buona attenzione, vedendo 
chiaramente quale sia il terminale 
negativo ed il positivo; facendo 
attenzione a non scambiarli. 

Per ciò che attiene alle connes¬ 
sioni di uscita, vi è in commercio 
un cavetto tripolare per audio scher¬ 
mato, usualmente inteso per im- 
! pianti stereo, reperibili presso la 
GBC, questo é ideale per la con¬ 
nessione al radiotelefono. Natural¬ 
mente la calza metallica dovrà es¬ 
sere ben saldata alla massa dell'uno 
e dell'altro. 

Ciò che abbiamo detto sin’ora 
per il circuito di figura 1, vale an¬ 
che per quello di figura 3 dato che 
questo non é nulla di più di una 
: doppia ripetizione del precedente, 
con qualche accessorio non impor¬ 
tante dal punto di vista del cablag¬ 
gio. 

La figura 4 mostra un piano del¬ 
le eventuali piste stampate che si 
possono adottare; questo genere di 
montaggio non é comunque obbli¬ 
gatorio; il nostro prototipo impiega 
la già rammentata plastica «a set¬ 
tori ramati» e funziona benissimo. 

Comunque, a ben guardare, que¬ 
sti due apparecchi sono poi, alla 


fin fine, null’altro che preamplifi- 
catori audio piuttosto semplici. E’ 
quindi assurdo nutrire soverchie 
preoccupazioni per la loro funzio¬ 
nalità, specie se le parti sono in 
buon stato ed esattamente connes¬ 
se e se le schermature sono rispet¬ 
tate, i corti evitati e non vi sono ba¬ 
nali errori o dimenticanze. 

LA MESSA A PUNTO 

I Walkie/Talkie più diffusi, alla 
presa «micro esterno» presentano 
una impedenza che va dai 2000 n 
ai 10.000 12, quindi per la connes¬ 
sione «audio» non vi sono proble¬ 
mi. Il guadagno può variare in una 
certa misura: pericoli di non fun¬ 
zionamento sono esclusi. Solo ra¬ 
rissimi «mattoni» hanno qui un in¬ 
gresso ad alta impedenza, per ele¬ 
menti piezo: a nostro parere que¬ 
sto è un errore di progetto, e que¬ 
sti rari apparecchi non possono frui¬ 


re dei nostri microfoni preampli¬ 
ficati. Anche l’applicazione di al¬ 
tri presenta ampi problemi, ma la 
cosa non ci interessa, dato che non 
consideriamo l’accesso a questi biz¬ 
zarri e non recenti radiotelefoni. 

Nel concreto, il microfono ampli¬ 
ficato che si è scelto, verrà applica¬ 
to con cura alla presa ed alla ali¬ 
mentazione. 

Diversi apparati CB prevedono la 
presa detta «PA». Questa, a for¬ 
ma di Jack, serve per trasformare 
l’apparecchio in una sorta di am¬ 
plificatore audio da 5W (3W) per 
l’impiego di diffusione circolare. In 
altre parole, la sezione RF è omessa 
e l’apparecchio tramite mike ester¬ 
no ed altoparlante esterno è utile 
come megafono. Nulla di meglio 
vi è t per verificare i nostri «pre¬ 
amplificatori». Al posto del la Ito- 
parlante esterno, si collegherà in¬ 
fatti ima cuffia, avendo cura di te¬ 
nere al minimo il volume, e par- 



Fig. 6 - Prototipo del preamplificatore il cui schema elettrico è visibile in figura 5 
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landò con vari toni di voce di fron¬ 
te al micro si potrà udire «cosa suc¬ 
cede». Nel circuito di figura 1, la 
regolazione principale consiste nel 
ruotare R3 sin che Taudio giunga 
indistorto. 

Se risulta necessario, C7 può es¬ 
sere eliminato; esso infatti dà luo¬ 
go non di rado ad una modulazione 

più.penetrante, ma anche a una 

sgradevole «voce di testa». Come 
dire acuta, con accenti striduli. 

Essendo molto semplice, il «mo¬ 
nostadio» è poco influenzato dalla 
tensione di alimentazione; nel caso 
che essa sia inusitatamente alta (sui 
15V), RI sarà portata a 470.000 
IL R3 compenserà ogni altro fat¬ 
tore. 

Anche il circuito di figura 3, po¬ 
trà essere collaudato con la cuffia 
inserita nel «PA». 

Normalmente, questo preampli¬ 
ficatore non dovrebbe dare alcuna 
sorpresa spiacevole; l’insorgenza 
del «motorboating» è quasi impos¬ 


sibile, specie se si segue il cablag¬ 
gio presentato nella figura 4. A ten¬ 
sioni di alimentazione ragionevol¬ 
mente basse, 9-12V, non possono 
neppure insorgere fenomeni di di¬ 
storsione da sovraccarico o diversi. 

La cosa può mutare aspetto se la 
Vb sale verso i 14V, peggio oltre. 

A questi livelli, potrebbe interve¬ 
nire una certa squadratura nei se¬ 
gnali manifestantisi come «voce 
gracchiante». Naturalmene un Beta 
più elevato della norma, per TRI/ 
TR2, potrebbe contribuire al fasti¬ 
dio. 

Nel caso (si rammenti sempre 
che occorrono varie prove, per ve¬ 
rificare seriamente l’efficienza del 
preamplificato, condotte da vicino, 
da lontano, mormorando o urlan¬ 
do) anche se la distorsione è spo¬ 
radica, conviene modificare subito 
i valori di R2 ed R4, per non 
aver fastidi in seguito. 

Se il timbro della modulazione 
non piace, lo si modifica con faci¬ 


lità montando un trimmerino al po¬ 
sto di R7 (questo potrà essere da 
47 fi) ed un’altro al posto di R6 
(conviene qui un elemento da 3300 
fi) ; quindi, la regolazione «incro¬ 
ciata» dei due darà l’effetto che si 
vuole. 

Sarà tanto valida, questa prova, 
che anche voci naturalmente sgrade¬ 
voli, nient’affatto microgeniche, po¬ 
tranno essere corrette sino ad ap¬ 
parire «plastiche» e vellutate come 
quelle degli speakers della R.A.I. 

Ci sia però concessa una picco¬ 
la battuta: avete presente la storia 
di Cyrano De Bergerac? Ebbene, 
non «flautate» troppo l’eventuale 
raganella che madre natura vi ha 
elargito, con questi artifici elettro¬ 
nici: oggi va molto il «flirt» via 
radiofrequenza, ma prima o poi 
dovrete incontrare la bella «Vanes¬ 
sa» o il prode «Parsifal» dall’am¬ 
maliante vocalizzo. Che delusione 
sarebbe, scoprire d’essere innamora¬ 
ti di un... preamplificatore ! 



A TUTTO 
RITMO 

COI BONGO ELETTRONICO 


Il bongo elettronico UK 260 è uno stru¬ 
mento che consente di riprodurre una 
serie di note basse caratteristiche degli 
strumenti a percussione usati normal¬ 
mente nelle orchestre. Esso permette 
cinque tonalità differenti, selezionabili 
mediante il semplice tocco di cinque 
tasti. 

Ciascun tasto può essere toccato isola¬ 
tamente; tuttavia, sfiorando contempora¬ 
neamente due o più tasti è possibile ot¬ 
tenere degli effetti sonori complessi, 
molto interessanti. 

Caratteristiche tecniche 
Tensione di alimentazione: 220 Vc.c. 

Tonalità: 400 - 200 - 166 - 150 - 50 Hz 

Stadi preamplificatori BF: 2 


COITRD ^k 260 


46 


GENNAIO 


1974 









SISTEMA LUMINOSO 
DI CHIAMATA 

PER RICETRASMETTITORI CB 

a cura di L. BALCONI 


In tutti i casi nei quali un impianto di ricc-tra- 
smissione del tipo «CB» viene fatto funzionare 
in condizioni di forte rumorosità ambientale, il 
segnale di chiamata assume inevitabilmente a- 
spetti problematici. Ecco quindi il motivo per il 
quale in questa breve nota proponiamo ai nostri 
Lettori un semplice dispositivo aggiuntivo, che 
può costituire una utile soluzione. 


□ rice-trasmettitori appartenenti alla categoria 
«CB» disponibili ormai sul mercato in nume¬ 
rosissime versioni, oltre a quelle autocostrui¬ 
te, vengono spesso installati su motociclette, vetture da 
competizione, spazzaneve, ed in altre numerosissime 
applicazioni il cui impiego è di solito assai rumoroso. 

In simili circostanze l'elevata rumorosità ambientale 
può far sì che l’operatore dell’apparecchiatura non 
si accorga di una eventuale chiamata. In particolare, 
si rammenti che se l’operatore riceve attraverso una 
cuffia, e se egli porta questa cuffia costantemente nel¬ 
la posizione di ascolto, ottiene il duplice vantaggio di 
isolarsi in parte dal rumore ambientale, e di ricevere 
il segnale di chiamata non appena esso viene irradiato, 
compatibilmente con le condizioni di ricezione. Per 
contro, quando invece l’ascolto avviene tramite alto- 
parlante, oppure quando la cuffia non viene tenuta 
nella normale posizione di ascolto, è assai facile che il 
rumore ambientale superi il suono di chiamata, impe¬ 
dendone così la ricezione diretta. 

Ebbene, la Rivista canadese «Electron» ha de¬ 
scritto questo interessante e semplice dispositivo che 
può costituire una soluzione assai razionale a questo 
problema, in quanto — aggiungendolo al rice-trasmet- 
iitore — produce un segnale luminoso di chiamata ogni 
qualvolta la chiamata È in atto. Questo segnale lumino¬ 
so può essere visto contemporaneamente alla ricezio¬ 
ne del segnale acustico, aumentando quindi in modo 
notevole le probabilità che qualcuno si accorga della 
chiamata. 


11 circuito illustrato alla figura 1 può essere aggiunto 
a quei ricevitori che producono una tensione variabile 
in senso negativo in corrispondenza dell’uscita del di¬ 
spositivo «squelch», non appena un segnale radio vie¬ 
ne captato dall’antenna. 

Seguendo il percorso del segnale di ingresso, è facile 
osservare che la tensione disponibile all’uscita citata 
viene applicata, tramite il resistore da 47 kfl, alla 
base del primo stadio, del tipo 2N718A, del tipo ad 
accoppiamento di emettitore, seguito dallo stadio ad 
accoppiamento diretto costituito dal transistore 2N 
1613. 

I due collettori di questi due stadi sono collegati di¬ 
rettamente tra loro, per cui le relative correnti si som¬ 
mano, e passano attraverso il filamento della lampada 
da 6 V. 


+ 12V 



Fig. 1 - Schema elettrico del dispositivo luminoso di chiama¬ 
ta, da usarsi quando aWuscita del dispositivo «squelch» è 
disponibile una tensione variabile in senso negativo rispetto 
a massa. 
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+ 12V 



Fig. 2 - In questa seconda versione , le caratteristiche del cir¬ 
cuito sono state predisposte per ottenere le medesime presta¬ 
zioni con un segnale di ingresso variabile in senso positivo. 

E’ dunque chiaro che, se un segnale variabile in 
senso negativo di ampiezza sufficiente viene applicato 
alla base del primo stadio, la polarizzazione di en¬ 
trambi i transistori assume un valore tale per cui la 
corrente di collettore è massima, il che provoca Fac- 
censione della lampadina con la produzione di una 


intensità di luce sufficiente per consentirne la visibi¬ 
lità da una certa distanza. 

La tensione del segnale che determina l’accensione 
della lampadina dipende dalla regolazione del con¬ 
trollo «squelch». 

Il circuito indicatore può anche essere pilotato di¬ 
rettamente tramite la tensione di emettitore prelevata 
da un transistore funzionante ad alta frequenza, a pat¬ 
to che questa tensione subisca variazioni in senso ne¬ 
gativo, non appena viene ricevuto un segnale trasmes¬ 
so. 

La seconda versione di questo circuito, illustrata al¬ 
la figura 2, può invece essere usata con gli apparecchi 
nei quali all’uscita dei dispositivo «squelch» è dispo¬ 
nibile invece un segnale variabile in senso positivo. 

L’unica differenza che sussìste tra due versioni, fat¬ 
ta eccezione per le differenze circuitali evidenti, con¬ 
siste nel fatto che — in questo secondo caso - oc¬ 
corre appunto una tensione variabile in senso positivo, 
e di ampiezza sufficiente, per far sì che la corrente di 
collettore dei secondo stadio (2N1613) raggiunga il 
valore sufficiente a provocare un’adeguata accensione 
della lampadina. 

In entrambi i casi, la Lampadina potrà essere instal¬ 
lata nella posizione più comoda sul mezzo mobile o 
comunque in prossimità del rice-trasmettitore, in modo 
da renderne visibile Faccensione in occasione di una 
chiamata, anche se il livello sonoro ambientale è tale 
da coprire completamente il segnale acustico di chia¬ 
mata. 

In particolare, si tenga presente che la parte elettro¬ 
nica del dispositivo può essere aggiunta direttamente 
al circuito del rice-trasmettitore, sul cui pannello fron¬ 
tale è possibile applicare un raccordo bipolare di qual¬ 
siasi tipo, nel quale viene inserita la presa facente ca¬ 
po alla lampadina che può essere installata nella po¬ 
sizione più opportuna. 


affi» RICEVITORE SUPERETERODINA 


UK 365 



Caratteristiche tecniche 

Gamma di frequenza: 26,965 
300 mV - Sensibilità: 1 uV a _ 
sturbo - Alimentazione: 110-125-220-240 Ve.a 
na esterna 75 a, cuffia o amplificatore. 


27,255 MHz - Uscita B.F.: 
6 dB di rapporto segnale/di- 
Prese: anten- 


27MHz 



23 canali 


Si tratta di un apparecchio adatto a ricevere tutti 
della gamma CB. 

11 circuito, del tipo supereterodina, è costituito da 7 tran¬ 
sistori. 

Rispetto ad altri apparecchi del genere questa realizzazione 
presenta soluzioni circuitali di avanguardia, come ad esem¬ 
pio Ja sintonia a varicap. Il ricevitore è previsto per l'Inseri¬ 
mento deirampliflcatore UK 195 in modo da consentire lo 
ascolto diretto in altoparlante da 8 fl. 

L'UK 365, inoltre presenta una presa d’uscita per il collega¬ 
mento ad una cuffia di impedenza 2000 il oppure aifampli¬ 
ficatore UK 535 che presenta lo stesso aspetto estetico. 
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IL SUPERLIIMEARE 
PER CB 


e caratteristiche generali di 
questo lineare si possono 
desumere dalla tabella I. 
La figura 1 mostra lo schema elet¬ 
trico dell’apparecchio. Per rendere 
più facile la descrizione dividiamo 
il lineare in due parti: 1° tutta la 
parte concernente l’amplificazione 
del segnale a radio frequenza, 2° 
l’alimentatore. 

Il cuore della prima parte è*com- 
posto da due valvole 6146B col¬ 
legate in parallelo. Per avere una 
buona linearità di risposta e per 
avere una minima richiesta di pilo¬ 
taggio si è scelto il funzionamento 
in classe AB 1. 

In tabella II sono riportati i dati 
caratteristici della 6146B. 

All’ingresso del lineare si trova¬ 
no tre resistenze antiinduttive che 
servono a caricare l’uscita del ba¬ 
racchino. 

Sulle griglie controllo delle val¬ 
vole vi è poi un circuito accordato 
a pi-greco che serve ad adattare 
perfettamente l’impedenza di in¬ 
gresso del lineare con l’uscita del 
baracchino. 

Oltre a questo circuito accordato 
vi sono due impedenze a radiofre¬ 


quenza che provvedono anche a 
fornire la tensione negativa alle 
valvole. Questa tensione (—45 V) 
serve a determinare la classe di fun¬ 
zionamento delle valvole e ad im¬ 
pedire che vadano in dissipazione 
per l’assorbimento anodico troppo 
elevato. 

La bobina d’ingresso usata nel 
prototipo è stata ricavata tagliando 
da una B&W 3003 dieci spire, se 
non si riuscisse a reperire detta 
bobina si può facilmente autoco- 
struirla seguendo i dati riportati 
nella tabella III. 

Il perno del compensatore C3 è 
prolungato fino all’esterno del con¬ 
tenitore detto compensatore serve 
per l’accordo di griglia. Questo ac¬ 
cordo, dapprima non previsto, si è 
reso indispensabile al fine di avere 
un elevato rendimento nel circuito 
di ingresso. 

I catodi delle due valvole sono 
collegati a massa mediante uno 
spezzone di calza ricavata da un 
cavo coassiale. Dal momento che 
il catodo della 6146B fa capo a 
tre distinti piedini, su ogni piedino 
è stato messo un condensatore da 
1 nF come bypass. 


Passiamo ora alla parte più im¬ 
pegnativa in quanto in essa vi so¬ 
no presenti 1000 V e quindi gli 
isolamenti vanno curati in modo 
particolare. 

Sul circuito anodico delle 6146B 
troviamo, due impedenze a radio 
frequenza «JAF2 + JAF3». Esse 
impediscono l’eventuale auto-oscil- 
lazione delle valvole (per i dati 
vedere l’apposita tabella). 


TABELLA 1 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Impedenza di ingresso: 

52 n 

Impedenza di uscita: 

50 - 75 II 

Pilotaggio minimo: 

2 W 

Pilotaggio massimo: 

5 W 

Potenza di uscita a 2 W: 

120 W 

Potenza di uscita a 5 W: 

200 W 

Assorbimento anodico a 

200 W: 

250 mA 

Valvole usate: 

2 x 6146B 

1 x OA3 

Transistore: 1 

x 2N1711 

Alimentazione: 

220 V 
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Questo lineare è dedicato a tutti i C.B, che «sentono» la necessità 
dì aumentare t watt dei loro «baracchini» per facilitare ì collega¬ 
menti; vi consigliamo però di accendere il lineare solo per fare ì DX 
e non per sotterrare l'amico C.B. dì fronte a casa che non vi fa 
entrare in ruota! 


.eò 
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Schema elettrico dell*amplificatore lineare da 200 W. 











































































































































Fig. 3 - Circuito stampato del commu¬ 
tatore elettronico di antenna in scala 
l : 1 . 

Il componente che mi ha creato 
più difficoltà si trova proprio in 
questa parte ed è l'impedenza ano¬ 
dica di carico, JAF5, infatti per 
questa impedenza non si potevano 
usare quelle normali facilmente re¬ 
peribili in commercio in quanto non 
sopportano la potenza in gioco, in¬ 
fatti in essa scorrono circa 250 mA 
con una tensione di 1000 V. 

Per risolvere questo problema 
consiglio quindi di realizzare l'im- 



pedenza come segue: (vedere fi¬ 
gura 5). 

Innanzitutto bisogna procurarsi 
un cilindro di perspex avente le se¬ 
guenti dimensioni (mm 110x1,5); 
del lamierino di ottone di 0,5 mm 
di spessore e del filo di rame smal¬ 
tato di 0,4 mm. 
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TABELLA II 


Caratteristiche generali della 6146B 


Dissipazione 
di placca 

Tensione di griglia 
schermo 

Tensione 
di placca 

Dissip. di griglia 
schermo 

35 W 

250 V 

750 V 

3 W 

Capacità interelettrodiche 

Frequenza 

massima 

Filamento 

C in C gp C out 

13 pF 0,24 pF 8,5 pF 

60 MHz 

6,3 V 1,25 A 


Caratteristiche di una 6146B in classe ABI 


Tensione 
di placca 

750 V 

Corrente 

anodica 

25 - 125 mA 


Tensione di griglia 
schermo 

200 V 

Corrente di griglia 
schermo 

6,3 mA 


Tensione di griglia 
controllo 

- 48 V 

Watt resi 
circa 

61 W 


Bisognerà fare due fori da 
3,5 mm alle due estremità del ci¬ 
lindro di perspex e poi si provve- 
derà a filettarli a 4M dopodiché 
dal lamierino si ricaveranno due 
strisce (dimensioni 70x5 mm) che 
serviranno sia per il fissaggio del 
filo di rame che come capicorda. 
Sempre dal lamierino si ricaverà 
una ranella di 20 mm avente al 
centro un foro di 4 mm. Detta ra¬ 


nella avvitata alla sommità del¬ 
l’impedenza servirà per il fissaggio 
delle resistenze R12, JAF3, R9, 
JAF2 e dei condensatori C5 e C26. 

Raccomando, onde evitare guai, 
di usare su tutto il circuito anodico 
degli ottimi condensatori ceramici 
di 3000 V di tensione-prova. Per il 
condensatore variabile di placca 
(Pa Tune) ne è stato usato uno 


TABELLA III 

DATI DELLE BOBINE 

LI 

dieci spire di filo di rame 
argentato in aria diametro 
del filo un millimetro 
spaziatura tra spira e spi¬ 
ra un millimetro 
diametro del solenoide tre¬ 
dici millimetri 

L2 

cinque spire di filo di ra¬ 
me argentato in aria 
diametro del filo tre mil¬ 
limetri 

spaziatura tra spira e spi. 
ra cinque millimetri 
diametro del solenoide 
ventun millimetri 

JAF 3-4 : 

% 

quattro spire avvolte di¬ 
rettamente sulla R8 e sul¬ 
la RII 

diametro del filo un mil¬ 
limetro 


avente un forte isolamento; ottimo 
si è rivelato il tipo 00/0164-00 
della GBC. 

La capacità richiesta di 250 pF 
si è ottenuta collegando in pa¬ 
rallelo le 3 sezioni del variabile 
(C27). 

Per ottenere i 1000 pF del con¬ 
densatore variabile C28 si devono 
collegare in parallelo le due sezioni. 


M4 



I 


parte riempita con fil o 
^/0,4mm 0 (rame smaltato) 



Fig. 5 - Supporto dell’impedenza JAF5 . 



Vista dall’alto dell’amplificatore lineare da 200 W a realizzazione ultimata. 
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Lineare da 200 W a realizzazione ultimata; in primo piano è visibile lo stadio 
d’uscita. 



Fìg. 6 - Quote e piano di foratura del telaio principale che regge le valvole V2 - 
V3, l’impedenza JAF5 ed il compensatore C4. 


Per i dati della bobina del filtro 
a pi-greco vedere come al solito 
Papposita tabella. 

Al fine di evitare possibili auto¬ 
oscillazioni è stato inserito un op¬ 
portuno circuito composto da C4, 
R8 e C5 che, prelevando una pic¬ 
cola parte di RF uscente e reinse¬ 
rendola in griglia controllo, serve 
a compensare le capacità interne 
delle valvole. Detto circuito si chia¬ 
ma di neutralizzazione. 

Con ciò la descrizione della parte 
a RF è finita. 

L’ALIMENTATORE 

L’alimentatore è veramente sem¬ 
plice, viene realizzato su due cir¬ 
cuiti stampati. Sul più grande trova 
posto tutto l’alimentatore che for¬ 
nisce le tensioni necessarie al fun¬ 
zionamento delle valvole del linea¬ 
re; esse sono: 1000 V anodica - 
210 V tensione di griglia schermo 
- 140 V tensione di griglia control¬ 
lo. 

Molto importanti sono le resi¬ 
stenze RIO - R14 - R15 - R16 che 
provvedono a scaricare i conden¬ 
satori elettrolitici in modo da evi¬ 
tare di prendere «scossoni» anche 
parecchi minuti dopo aver spento 
il lineare. 

La tensione negativa di griglia 
controllo viene a sua volta stabiliz¬ 
zata dalla OA3 che l’abbassa a 
—75 V. 

Il partitore composto da R2 ed 
R3 la riduce ulteriormente sino ad 
avere —45 V sulle griglie delle val¬ 
vole. 

Sul circuito stampato più piccolo 
si trova invece il circuito di com¬ 
mutazione elettronico, che in pre¬ 
senza di segnale in ingresso prov¬ 
vede automaticamente a mettere 
in funzione il lineare; oltre a ciò 
si trova pure l’alimentatore dupli¬ 
catore che fornisce la tensione ne¬ 
cessaria al funzionamento del com¬ 
mutatore elettronico. 

Oltre a questi due blocchi prin¬ 
cipali vi è un altro circuito stampa¬ 
to recante due circuiti rivelatori a 
RF che servono per due scopi: 

11 primo per prelevare una pic¬ 
cola parte di segnale entrante per 
il pilotaggio del commutatore elet¬ 
tronico; il secondo per prelevare 
una porzione di RF uscente che 
viene inviato al milliamperometro 
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per misurare la potenza relativa di 
uscita. 

Il milliamperometro oltre a mi¬ 
surare la potenza provvede, trami¬ 
te il commutatore II, a misurare 
la corrente anodica e la tensione 
di griglia controllo. 

Prima di passare alla descrizione 
del montaggio do alcuni cenni sulla 
reperibilità dei componenti. 

Quasi tutti questi componenti 
sono reperibili presso le sedi della 
GBC Italiana; nell’elenco dei com¬ 
ponenti, al fine di agevolare i co¬ 
struttori di questo lineare, ho mes¬ 
so a fianco di ogni componente i 
numeri di codice. 

I materiali che purtroppo non 
sono reperibili sono i seguenti: 
trasformatore di alimentazione, bo¬ 
bine, e impedenza di placca. 

II trasformatore deve essere rea¬ 
lizzato secondo i seguenti dati: 

primario 220 V; secondari: 800 V Particolare dell'alimentatore. 
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D 

Fig. 8 - A) Squadretta che regge il compensatore C4. B) Squadretta che 
regge la valvola VI. C) Squadretta che regge il compensatore C5. D) 
Quote e foratura del pannello frontale. 
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- 250 mA = 190 V - 100 mA = 
130 V - 30 mA = 6,3 V - 5 A. 
Sul secondario del trasformatore 
che fornisce l’anodica alle valvole 
consiglierei di fare una presa a 
750 V, così facendo, se con 800 V 
si arrossano le placche delle val¬ 
vole, si può ridurre la tensione 
anodica eliminando questo inconve¬ 
niente. 

Per le bobine e le impedenze a 
RF vedere rispettivamente la tabel¬ 
la III e la figura 5. 


MONTAGGIO DEL LINEARE 


E’ necessario realizzare i 3 cir¬ 
cuiti stampati. In figura 2 è visibile 
il circuito stampato dell’alimentato¬ 
re, la figura 3 rappresenta quello 
del commutatore elettronico e infi¬ 
ne la figura 4 mostra il circuito 
stampato dei rivelatori di radio fre¬ 
quenza. 

Tutti i circuiti stampati sono in 
scala 1 : 1 visti dal lato rame. 
Consiglio di realizzarli tutti e tre 
in vetro resina. 

Come contenitore ho utilizzato il 
tipo 00/3004-00 della GBC. 

Per il montaggio del lineare è 
necessario realizzare diversi telai 
interni. Il materiale da me usato 
per questi telai è stato ricavato da 
un foglio di alluminio (spessore 
1,5 mm). 

In figura 6 è illustrato il telaio 
principale, esso regge le due val¬ 
vole V2 e V3, l’impedenza JAF5 
e il compensatore C4. 

Il telaio di cui alla figura 7 serve 
da rinforzo al precedente e regge 
la valvola VI. Nelle figure 8/A .e 
8/B vi sono rispettivamente la 
squadretta reggente C4 e quella che 
regge VI. In figura 8/C è visibile 
il supporto del compensatore C3; 
questo supporto viene avvitato di¬ 
rettamente al fondo della scatola. 

Per finire la descrizione della 
parte meccanica, in figura 8/D è il¬ 
lustrato il piano di foratura del 
pannello frontale. La posizione di 
questi fori è naturalmente valida 
solo se si usano i materiali consi¬ 
gliati. 

I condensatori variabili C27 (Pa 
Tune) e C28 (Pa Load) sono av¬ 
vitati direttamente al pannello fron¬ 
tale. 

Per la disposizione di tutte le 
parti meccaniche potete aiutarvi 


Vista in primo piano dello 
stadio d’ingresso. 

mediante le fotografie del lineare 
da me realizzato. 

Ora due parole solamente per il 
cablaggio. 

Anche se a prima vista può sem¬ 
brare molto semplice se non si ri¬ 
spettano i seguenti accorgimenti si 
può andare incontro ad insuccessi. 

Vi raccomando di curare al mas¬ 
simo gli isolamenti, di utilizzare, 
nei punti in cui i cavi attraversano 
i telai, gli appositi gommini passa- 
cavo, di fare soprattutto nello sta¬ 


dio d’ingresso dei collegamenti 
molto corti ed infine di utilizzare, 
per trasportare i segnali a RF, del¬ 
l’ottimo cavo schermato (ad es. 
l’RG. 58). Non omettete per nessun 
motivo l’impedenza in parallelo al¬ 
l’uscita, essa serve per scaricare a 
massa i transitori causati dalla 
carica e dalla scarica dei conden¬ 
satori C14 e C26. 

Se rispetterete questi semplici 
accorgimenti potrete essere certi 
che il vostro super lineare funzio¬ 
nerà subito. 


Amplificatore lineare collegato al ricetrasmettitore TS-624S della Sommerkamp. 
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ELENCO MATERIALI 

N° di codice 
GBC 

RI 

resistore da 1 kfì - 5 W - 5% 

DQ/0792-10 

R2 

resistore da 4,7 kfl - 1 W - 5% 

DR/3402-47 

R3 

resistore da 4,7 k fi - 1 W - 5% 

DR/3402-47 

R4 

resistore da 220 kfì - 1/3 W - 1% 

DR/8304-22 

R5 

resistore da 68 kfì - 1/3 W - 1% 

DR/8303-68 

R6 

resistore da 10 fi - 1 W - 5% 

DR/3300-10 

R7 

resistore da 100 kfl - 1/2 W - 5% 

DR/3104-10 

R8 

resistore da 47 fi - 1 W - 5% 

DR/3400-47 

R9 

resistore da 560 fi - 1 W - 5% 

DR/3401-56 

RIO 

resistore da 100 kfl - 2 W - 5% 

DR/6604-10 

RII 

resistore da 47 fi - 1 W - 5% 

DR/3400-47 

R12 

resistore da 10 fi - 1 W - 5% 

DR/3300-10 

R13 

resistore da 3,9 kfl - 1/3 W - 1% 

DR/8302-39 

R14 

resistore da 100 kfl - 2 W - 5% 

DR/6604-10 

R15 

resistore da 100 kfl - 2 W - 5% 

DR/6604-10 

R16 

resistore da 100 kfl - 2 W - 5% 

DR/6604-10 

R17 

resistore da 150 kfl - 1/4 W - 5% 

DR/6004-15 

R18 

resistore da 22 kfl - 1/4 W - 5% 

DR/6003-22 

R19 

resistore da 1,5 kfl - 1/4 W - 5% 

DR/6002-15 

R20 

resistore da 150 fi - 2 W - 5% 

DR/6601-15 

R21 

resistore da 150 fi - 2 W - 5% 

DR/6601-15 

R22 

resistore da 150 fi - 2 W - 5% 

DR/6601-15 

CI 

condensatore elettrolitico da 40 ìm-F - 250 V 

BE/2700-30 

C2 

condensatore da 470 pF 

BK/5601-47 

C3 

condensatore variabile da 100 pF 

00/0084-00 

C4 

condensatore variabile da 50 pF 

00/0075-04 

C5 

condensatore da 10 pF - 8 kV 

BA/0170-10 

C6 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C7 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C8 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C9 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

CIO 

condensatore elettrolitico 



da 40 + 40 y,F - 350 V 

BE/2752-20 

CU 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C12 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

03 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C14 

condensatore da 1 nF - 3 kV 

BK/7002-10 

CI5 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C16 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C17 

condensatore da t nF 

BK/6202-10 

08 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

09 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C20 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C2I 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C22 

condensatore da 1 nF 

BK/6202-10 

C23 

condensatore elettrolitico da 40 jiF - 500 V 

BE/2790-70 

C24 

condensatore elettrolitico da 40 ip-F - 500 V 

BE/2790-70 

C25 

condensatore elettrolitico da 40 fiF - 500 V 

BE/2790-70 

C26 

condensatore da 1 nF - 3 kV 

BK/7002-10 

C27 

condensatore variabile da 250 pF 

00/0164-00 

C28 

condensatore variabile da 1.000 pF 

00/0151-00 

C29 

condensatore da 1 nF - 3 kV 

BK/7002-10 

^ C30 

condensatore da 1 nF - 3 kV 

BK/7002-10 

C31 

condensatore da 100 nF 

BA/1150-34 

C32 

condensatore da 470 pF 

BA/0270-60 

C33 

condensatore da 2 pF 

BA/0270-06 

C34 

condensatore da 10 nF 

BA/0370-42 

C35 

condensatore da 22 nF 

BA/1150-18 

C36 

condensatore elettrolitico da 470 uF 

BK/8301-47 


Prima di passare alla messa a 
punto vi dico a cosa servono i 
vari comandi frontali: 

11 : commutatore dello strumen¬ 

to di misura; 

12 : serve ad escludere il funzio¬ 

namento del lineare lasciando 
accesi i filamenti delle val¬ 
vole, quando il lineare è in¬ 
serito si accende LP2; 

13 : interruttore di rete; 

C3 : accordo di griglia: 

C27: accordo di placca; 

C28: accordo d'antenna. 


MESSA A PUNTO 

Prima di dare corrente control¬ 
late che non vi siano cortocircuiti 
o errori di cablaggio. 

Se non trovate niente di anormale 
accendetelo e controllate con un 
tester le varie tensioni: tensione 
di placca a vuoto circa 1200 V, 
tensione di griglia schermo circa 
260 V, tensione negativa di griglia 
controllo circa 180 V. Dette tensio¬ 
ni vanno misurate direttamente ai 
capi dei rispettivi condensatori elet¬ 
trolitici. Se tutto è regolare potete 
inserire all'entrata del lineare il 
vostro baracchino, avendo la pre¬ 
cauzione di interporvi un rosmetro. 
Staccate il lineare dalla rete e le¬ 
vate il fusibile della anodica, dopo 
di che ridate corrente e, dopo aver 
atteso che le valvole si scaldino, 
provate a inserire la portante. 

Se tutto funziona regolarmente i 
due relè devono scattare e contem¬ 
poraneamente il rosmetro deve se¬ 
gnare circa 1 : 1,3 — 1 : 1,4. 

Se anche questa prova ha dato 
esito positivo, reinserite il fusibile 
della anodica e collegate all'uscita 
una antenna, o ancora meglio, un 
carico fittizio. Reinserite la portan¬ 
te e regolate C3 (grid tune), C27 
(Pa Tune), C28 (Pa Load) per la 
massima indicazione dello strumen¬ 
to presente sull'apparecchio. Per 
questa prova è necessario che II 
sia in posizione watt uscita. 

Dopo di che non resta che re¬ 
golare C4 per la neutralizzazione. 
Si procede nel seguente modo: do¬ 
po aver tarato il lineare per la 
massima potenza di uscita togliete 
l'anodica alle valvole ed escludete 
momentaneamente RI7. 
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Inserite la portante e regolate C4 
fino ad avere la minima potenza 
in uscita, letta sempre sul milliam- 
perometro. 

Dopo di che reinserite il fusi¬ 
bile F3 e il vostro super lineare è 
pronto a funzionare. 

Prestate molta attenzione mentre 
lavorate in questo lineare in quan¬ 
to i 1000 V presenti nel circuito 
anodico possono essere MORTALI. 

Di conseguenza ogni volta che 
dovete togliere o inserire un fusi¬ 
bile o un qualsiasi altro compo¬ 
nente TOGLIETE sempre la ten¬ 
sione all’apparecchio. 

Come ultima nota vi consiglio 
di bucare il coperchio e il fondo 
del contenitore in corrispondenza 
delle valvole finali, al fine di age¬ 
volare il raffreddamento. Molto uti¬ 
le, se usate il lineare a lungo, sa¬ 
rebbe raffreddare le valvole con 
un blower. 

Se seguirete scrupolosamente 
questi consigli il vostro lineare 
funzionerà immediatamente e per¬ 
fettamente. 

Per finire se qualcuno trovasse 
delle difficoltà nella realizzazione 
mi scriva pure; il mio indirizzo è: 
Via Tolmezzo 12/2-20132 Milano. 


ELENCO MATERIALI 

N* di codice 
GBC 

C37 : condensatore da 12 pF 

C38 : condensatore da 10 nF 

C39 : condensatore elettrolitico da 2.200 \iF 

C40 : condensatore da 1 nF 

C41 : condensatore da 82 pF 

C42 : condensatore da 1 nF 

C43 : condensatore da 1 nF 

D1-D16 : diodi IODIO 

D17^D20 ; diodi OA95 

D21 -i-D22 : diodi IODI 

D21 : diodo zener BZX79C3V9 

TRI : transistore 2N1711 

VI : valvola OA3 

V2 ; valvola 6146B 

V3 : valvola 6146B 

IAF1-2-6 : induttanze da 1 mH 

11 : commutatore rotativo % 

12 : interruttore con leva a pera 

13 : interruttore con leva a pera 

RL1 : relè miniatura a 4 scambi - 12 V 

RL2 : relè standard a 3 scambi - 6 V 

LP1 : portalampada 

LP2 : portalampada 

MA : milliamperometro da 1 mA 

FI : fusibile da 200 mA 

F2 : fusibile da 500 mA 

F3 : fusibile da 200 mA 

F4 : fusibile da 500 mA 

Per le bobine e le impedenze non segnate in elenco 
vedere testo. 

BK/5100-12 
BA/0370-42 
BE/2358-70 
BK/6202-10 
BA/015044 
BK/7002-10 
BK/7002-10 
YY/1979-00 
YY/4289-00 
YY/1964-00 
YY/3858-04 
YY/8501-13 
VL/4009-02 
VL/9015.07 
VL/9015-07 
00/0498-02 
GN/0170-00 
GL/1400-00 
GL/1400-00 
GR/3214-00 
GR/0542-00 
GH/2440-00 
GH/2430-00 
TS/1775-00 


RIVELATORI DI GAS E DI FUMO PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI TIPI MXE50812A, N e S e 
70812 A, N e S. 

Questa serie, realizzata dalla Metronix B.V. International Vondellaan, 75 Harderwijk (Olanda) che è rappresentata in 
Italia dalla EXELCO srl. Via Gluck 48, Milano presenta le seguenti caratteristiche: 

• Sensibilità elevata ai diversi tipi di gas • Livello di zero regolabile • Utilizzabile in c.c. per la progettazione 

• Controllo di concentrazione regolabile • Corrente di uscita elevata di circuiti professionali di allarme 

Descrizione del circuito 

Il circuito è composto di un semiconduttore sensibile al gas TGS, di un amplificatore operazionale di ottime caratteristiche 
di funzionamento, di un circuito trigger molto stabile e di uno stadio finale con elevata corrente di uscita. Uunità è rac¬ 
chiusa in resina epossidica per ottenere una resistenza ottimale contro Vumidità. I terminali sono placcati in oro e distan¬ 
ziati di 0,1” e permettono il montaggio sia orizzontale sia verticale. I modelli N, S e A consentono diversi valori di tensione 
di uscita. La serie 70 ha un campo di applicazione per temperature industriali da 0*C a + 70 °C, mentre la serie 50 è 
per impiego militare con temperature da — 30 °C a + 100 °C. 



Sensibilità a: 

Idrogeno 

Alcool 

Fumo 

Etanolo 

Monossido di carbonio 
Olii volatili 
Gas di città 
Acetone 


Metano 

Acetilene 

Gas naturale 

Benzene 

Propene 

Freon 

Ammoniaca 

n-Esano 
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”IL MEZZO LITRO” 

TRASMETTITORE PER CB 

di Gianni BRAZIOLI 


Questo TX miniatura, funzio¬ 
nando a 12 V di alimenta¬ 
zione, assorbe 55 mA circa; 
ha quindi una potenza «in¬ 
put» di poco inferiore ai 700 
mW. Impiegando una anten¬ 
na ben adattata come impe¬ 
denza, ed efficiente, magari la 
classica «frusta nera», il se¬ 
gnale RF effettivamente emes¬ 
so può essere ragionevolmente 
stimato sui 500 mW; da qui 
viene il «mezzo litro» del ti¬ 
tolo, che più elegantemente, 
si potrebbe definire «mezzo 
Whisky» con il frasario dei 
CB. Tale valore, che nella 
gamma dei trasmettitori sem¬ 
plificati non è certo sprege¬ 
vole, è ottenuto con un oscil¬ 
latore ed un solo stadio am¬ 
plificatore di potenza; non si 
impiegano transistori ad alto 
costo e bassa reperibilità o 
circuiti critici. 

Una scelta molto oculata di 
ogni dettaglio circuitale fa sì 
che sia possibile ottenere il 
massimo rendimento con il 
«minimo sforzo». 



e noi osserviamo le mul¬ 
tiformi sezioni TX dei «ba¬ 
racchini» CB, paragonan¬ 
dole, e vedendo nel contempo le 
varie realizzazioni amatoriali ap¬ 
parse sulle principali Riviste euro¬ 
pee, sia per CB, sia per OM (gam¬ 
ma dei 28 MHz) noteremo che vi 
sono molti «giocattoli» impieganti 
un semplice ed «unico» oscillatore 
quarzato che eroga un segnale debo¬ 
lissimo: dai 5 ai 30 mW; mentre 
per ottenere una potenza di 100- 
250 mW, all’oscillatore si aggiunge 
un secondo stadio. 

I circuiti che effettivamente ero¬ 
gano una potenza di 500 mW «out¬ 
put» solitamente impiegano TRE 
stadi: oscillatore, pilota e finale. 

Oppure fanno uso di transistori 
speciali; giapponesi, americani, mai 
reperibili e costosissimi, ma anche 
questi, di massima hanno 500 mW 
«input» ovvero assorbiti, dalla pila 
o alimentazione generale che sia. 
E’ da notare che il divario tra la 
potenza resa all’antenna e quella 
assorbita è notevole. Un amplifi¬ 
catore RF ben studiato ha un rap¬ 
porto più favorevole, rispetto ad 
uno BF, ma in nessun caso raggiun¬ 
ge il 100%. 

Raramente, quindi, i «due stadi» 
rendono sul serio 500 mW, anche 


con tutta la loro pletora di elementi 
esotici, transistor 2SA, brodo di ni¬ 
di di rondine, bobine d’argento, 
funghi cinesi e chi più ne ha.... 

Seriamente dicendo, altro è la 
corrente continua prelevata dall’a¬ 
limentatore, altro è il segnale emes¬ 
so. 

Un «ottimo» TX, davvero effi¬ 
ciente, dà il 70% di quel che as¬ 
sorbe; un TX mediocre non giunge 
al 50%, certi oscillatori-trasmitten¬ 
ti trasferiscono in calore, perdite 
elettromagnetiche e perdite varie 
addirittura il 70% della potenza 
«input». 

Tutto ciò è la norma corrente. 

Svecchiando i circuiti, con una 
antenna analisi dei migliori e più 
moderni, escludendo tutte quelle so¬ 
luzioni che hanno fatto il loro tem¬ 
po, oggi non pare certo obbligato¬ 
ria la presenza di TRE transistori 
per ricavare 500 mW effettivamen¬ 
te disponibili in antenna. 

Se un paio di anni fa nei TX 
si impiegavano dei transistori pro¬ 
gettati per l’impiego nello stadio 
convertitore dei ricevitori, oggi so¬ 
no disponibili a prezzo limitato dei 
modelli che derivano dalla tecnica 
impulsiva dei Computer, catalogati 
«per comunicazioni» e capaci di 
brillanti prestazioni. 


62 


GENNAIO 


1974 












Noi, impiegando due di questi, 
abbiamo realizzato un TX per CB 
quarzato che con sedici parti in 
tutto assorbe 700-740 mW ed ero¬ 
ga davvero 500 mW su di un cari¬ 
co pari a 52 f2. 

Non per questo il nostro elabo¬ 
ratore è instabile; anzi, il rappor¬ 
to frequenza-temperatura è ottimo, 
all’altezza'di qualunque prodotto in¬ 
dustriale: non si nota poi alcuna 
propensione alTautoinnesco, e, nota 
ultima ma non per questo meno 
importante, la taratura del com¬ 
plesso non richiede altro che un 
comune Tester. 

Lo schema, fìg. 1, non sembra 
dire molto di nuovo, ma il pregio 
di questo particolare TX non è nel¬ 
la novità, bensì nella specializza¬ 
zione di ogni dettaglio, che diventa 
rendimento. 

Nello schema si può notare Jl: 
eventuale inserimento della modu¬ 
lazione, J2: misura della corrente 
dello stadio oscillatore, J3: even¬ 
tuale inserzione del tasto, A-A: in¬ 
gresso per eventuale VFO esterno 
(10 mW) impiegato estraendo il 
cristallo «Q», CX: condensatore da 
50 pF da usare se il VFO non pre¬ 
vede Tuscita isolata in c.c. - tene¬ 
te presente che Jl, J2 e J3 sono 
normalmente chiuse. 


L’oscillatore (TRI) è stato più 
volte modificato nei valori e nel 
concetto sino ad ottenere un «com¬ 
plesso di stadio» tale da rivaleggia¬ 
re favorevolmente con i più riusciti 
paralleli internazionali noti. 

A ciò si è giunti vedendo per 
prima cosa che i vari BSY44, 2N- 
1711, 2N914 e simili non rendeva¬ 
no abbastanza; con essi non si rag¬ 
giungeva in alcun modo quella «am¬ 
piezza di picco» necessaria per pi¬ 
lotare energicamente lo stadio fina¬ 
le. 

Di prova in prova, per il TRI 
si giunse ad un transistore poco 
noto agli sperimentatori, ma non 
per questo meno brillante: esso era 
il 2N1893 della SGS, usato per lo 
più in apparecchiature industriali, 
come computers, terminali, sistemi 
di scansione e lettura. 

Questo NPN planare, anche se 
non è di ieri, è un pò l’epitome del 
buon transistore di media potenza 
per RF, infatti unisce ai 100 MHz 
di Fa un guadagno pari a 80-120, 
una dissipazione di 800 mW, una 
temperatura massima di giunzione 
di qualcosa come 200 °C (!) che 
consente anche qualche sovraccari¬ 
co imprevisto, nonché la interes¬ 
santissima Vcbo pari a 120 V ed 
una Vce di 100 V. 


Quanto costa questo transistore? 
Meno di mille lire. 

Le curve caratteristiche del 2N- 
1893 consentono una «severa» po¬ 
larizzazione per Telemento: R1-R2 
della figura 1 sono calcolate per un 
assorbimento dello stadio pari a 
240 mW se non superiore; una en¬ 
tità notevole, ma non tale da creare 
qualche squilibrio termico. In effet¬ 
ti, il nostro stadio può lavorare tra 
0 °C e + 35 °C senza pericoli di 
valanga e senza slittamento notevo¬ 
le nella frequenza, il che risulta 
dalle misure effettuate. 

Ovviamente ciò vale se il cristal¬ 
lo ha una buona qualità standard; 
certi quarzi che vengono dall’orien¬ 
te, prodotti per via sintetica, hanno 
un coefficiente di temperatura tale, 
da sembrare., al «Germanio» (HI). 
Per altro non ^ono trattati dalla 
GBC e da altri grossisti seri. 

Ora, la potenza detta, può essere 
ottenuta solo se il «Q» dell’avvol¬ 
gimento di uscita è elevato: seguen¬ 
do le istruzioni che daremo, non 
sarà difficile ottenerlo. 

Altre note sullo stadio oscillatore. 
R3 e CI collaborano alla stabiliz¬ 
zazione termico-dinamica dello sta¬ 
dio; il condensatore ha una capaci¬ 
tà ridotta, perché la collocazione 
del quarzo lo pone «in circuito». 
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Anche se l’oscillatore, come ab¬ 
biamo detto, raggiunge un assor¬ 
bimento di ben 250 mW circa, sor¬ 
ge il problema di un buon adatta¬ 
mento con lo stadio seguente; nel 
caso contrario, le perdite guaste¬ 
rebbero il risultato. 

Questo, potrebbe essere raggiun¬ 
to tramite un Link, ma come è no¬ 
to, in tal caso il «secondario» sa¬ 
rebbe assai critico come posizione 
e numero di spire. Pertanto valu¬ 
tando (anzi «ponderando») le solu¬ 
zioni possibili, che sono a «parti¬ 
tore capacitivo» ad «accordo» a 
«presa», si è scelta quest’ultima. 

Pertanto, il prelievo della RF 
fornita dallo stadio oscillatore è 
effettuato a quattro quinti della LI. 
Un condensatore «indifferente» al¬ 
la frequenza del segnale (C4) sul 
profilo della reattanza, porta sulla 
base del TR2 la RF. 

Per la scelta del finale RF è sta¬ 
ta necessaria una ardua impresa 
condotta valutando e paragonando 
curve caratteristiche, dati, parame¬ 
tri, costo netto e reperibilità dei 
transistori RF oggi presenti sul mer¬ 
cato. 

Da questa kermesse è venuto 
fuori il modello 2N2848, assai più 
noto del precedente, anzi familiare 
ad ogni amatore che s’interessa di 
VHF. Il «Ventottoquarantotto» è 
odiernamente costruito da varie Ca¬ 


se, ma quello della SGS non costa 
più di mille lire. Funzionando a 
150 MHz offre un guadagno di 80- 
120 per ben 150 mA di le, e, fatto 
da considerare, possiede una Vcbo 
pari a 60 V, il che risulta molto 
interessante. Con questo valore, ro¬ 
vinarlo con un picco di modulazio¬ 
ne è assai difficile. Dato non tra¬ 
scurabile, può dissipare circa 1W 
nel funzionamento continuo. 

Raramente si può trovare un mi¬ 
glior compromesso «prezzo-presta¬ 
zioni». 

Nel nostro TX le sue caratteri¬ 
stiche sono utilizzate adeguatamen¬ 
te. Pilotato con pienezza dal TRI, 
la potenza dissipata dal TR2 rag¬ 
giunge il limite, pur senza cadere 
nella pericolosità. 

Munito del suo bravo radiatore, 
il 2N2848 assorbe buoni 55/60 
mA, se l’accordo di L2/C5 è ben 
fatto il che corrisponde all’input 
annunciato. 

Malgrado l’aletta, il TR2 potreb¬ 
be andare in « valanga » a causa 
della deriva termica, se non si pre¬ 
vedesse qualche artifìcio «frenan¬ 
te». Questo artificio, nel nostro 
schema, è rappresentato dalla R4, 
che non sottrae potenza essendo bi- 
passata dal C6. 

Ora, noi crediamo che grazie 
all’esposizione «piana» di tutte le 
funzioni, anche i più sprovveduti 


tra i lettori ci abbiano potuto segui¬ 
re sin qui. Non saremo però sor¬ 
presi se qualche « sprovvedutissi¬ 
mo» dicesse: «Ma come fa a con¬ 
durre il TR2? Non c’é polarizzazio¬ 
ne». Bene, ecco qui: il TR2 è 

polarizzato anche se non si vede! 

E’ il segnale proveniente dal TRI 
che lo pone nel regime di conduzio¬ 
ne. Quando i semiperiodi positivi 
raggiungono la tensione di cresta, 
lo stadio finale «vede» una tensio¬ 
ne tale da divenire decisamente 
«On» ed amplificare le semionde. 
Questo modo di funzionare è det¬ 
to «Classe B/C» e da molti Classe 
B/RF, sic et simpliciter. 

Per il prelievo della RF è previ¬ 
sto un avvolgimento apposito: L3. 

Se il segnale deve essere appli¬ 
cato ad una linea di trasferimento 
bilanciata (dipolo) è utile disporre 
di tutti e due i capi. Se invece si 
preferisce un sistema come l’anten¬ 
na a stilo, un capo della bobina 
può essere collegata a massa gene¬ 
rale come si vede nello schema. 

Questo trasmettitore può essere 
impiegato in telegrafia, telefonia e 
nel radiocomando. Inoltre può ser¬ 
vire per il servizio di amatore e per 
la CB. Il cristallo impiegato per la 
banda, porrà il complesso sulla 
gamma desiderata. 

Ove si voglia utilizzarlo come 
« RC Monocanale », « Q » sarà da 
27,120 MHz ed il comando verrà 
effettuato premendo semplicemente 
«SI» in forma di pulsante: ogni 
volta che sarà chiusa l’alimentazio¬ 
ne, un treno di segnale RF sarà 
inviato al ricevitore del modello. 

Per l’uso telegrafico sulla gamma 
dei 28 MHz, non vi sono difficoltà; 
il cristallo sarà scelto per la fre¬ 
quenza che interessa, ed il tasto 
sarà inserito nel «J3» (a schema). 
In tal modo si eviterà il deprecato 
«click» dovuto alla manipolazione 
dello stadio finale, che nel caso 
surriportato non ha rilievo. 

Per l’emissione radiotelefonica, 
occorre ovviamente modulare il se¬ 
gnale RF. Il sistema più semplice 
per effettuare tutto ciò, è quello di 
usare un trasformatore per sovrap¬ 
porre il segnale audio alla corrente 
assorbita dallo stadio finale: figura 
2 . 

TI di questo schema sarà il mo¬ 
dello GBC «HT/2040-00» collega¬ 
to «a rovescio» rispetto l’utilizzo 



ìi 


ÀL+8 
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Fig. 2 - Eventuale modulatore per il TX. 


64 


GENNAIO — 1974 




























Goccia di cotante RF 


tallio dell' »¥DÌgim*nta 


Goccia di collante RF 


Fig. 3 - Realizzazione della «LI». 


Avvolgimento ultimato 


Togliere 
al capo ritorto della 
presa poi saldarlo 


normale, vale a dire con ravvolgi¬ 
mento a impedenza maggiore appli¬ 
cata al Jl, ed il «secondario» origi¬ 
nale impiegato come effettivo pri¬ 
mario, vale a dire connesso alTusci- 
ta di un qualsiasi amplificatore au¬ 
dio da 500 - 700 mW: quest’ultimo 
pilotato da un microfono. 

CI di figura andrà collegato di¬ 
rettamente in parallelo al microfo¬ 
no per evitare ritorni spuri di RF e 
relativi inneschi; JAF e C2 servi¬ 
ranno da filtro per lo stesso scopo. 

Naturalmente, questo TX potreb¬ 
be anche essere modulato in modo 
«complementare» mediante un To¬ 
tem pole, o in NBFM via Varicap, 
ma queste soluzioni sono meno in¬ 
teressanti, in quanto non alla porta¬ 
ta dei principianti, ai quali ci rivol¬ 
giamo primariamente. 

Passiamo quindi al montaggio. 

La basetta stampata forma una 
soluzione moderna e conveniente 
per cablare il complessino. E 5 neces¬ 
sario che Pisolante sia vetroresina 
ad evitare incontrollabili perdite 
RF. Le «tracce» della basetta si ve¬ 
dono nella figura 4. Il pannello del 


ELENCO DEI COMPONENTI 

B 

alimentazione capace di erogare 12 V con 100 mA 
esempio, tre pile «quadre» poste in serie 

CI 

: condensatore ceramico da 68 pF 

C2 : 

: condensatore ceramico da 22.000 pF 

C3 

: condensatore ceramico a disco da 10/40 pF 

C4 

condensatore ceramico da 100 pF 

C5 

eguale al C3 

L1-L2-L3 : 

vedi testo 

JH2-J3 : 

giunti a «cavaliere» posti tra le interruzioni del circuito 

Q 

quarzo per CB, Radiocomando o gamma Radioamatori 
(vedi testo) 

TAF : 

impedenza da 100 nH 

RI 

resistore da 5600 Lì, Vi W - 10% 

R2 

resistore da 1800 Lì, Vi W - 10% 

R3 

resistore da 120 12, Vi W - 10% 

R4 

resistore da 12 12, V 2 W - 10% 

TRI 

transistore SGS mod. 2N1893 

TR2 

transistore SGS mod. 2N2848 

NOTA: I 

transistori 2N1893 e 2N2848 non devono essere sostituiti pena 

l’insuccesso, oppure un rendimento cattivo, inferiore a quello segnalato. 
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Fig. 4 - Circuito stampato ripreso dal prototipo. 


prototipo misura 55 per 65 mm. 
e, come si nota, ogni parte trova 
una spaziatura più che sufficiente, 
tanto che persino il trasformatore 
di modulazione potrebbe essere o- 
spitato sulla plastica. Il TX, cabla¬ 
to secondo la nostra disposizione 
non tende affatto ad oscillare in 
modo spurio anche se non sono pre¬ 
viste schermature tra il primo ed 
il secondo stadio. 

Il cristallo deve essere montato 
con uno zoccolino in ceramica GBC 
non tanto per evitarne il surriscal¬ 
damento, ma per facilitare una so¬ 
stituzione futura nel caso che si 
voglia mutare canale CB, o addirit¬ 
tura banda di lavoro. 

Le bobine previste debbono es¬ 
sere preparate appositamente. 

LI impiegherà un supporto da 
0 6 mm con nucleo svitabile. Le 
spire da avvolgere sono in tutto 19, 
in filo di rame smaltato da 0,6 mm. 

La presa per la connessione al 


C4 deve essere effettuata a cinque 
spire dal lato «+ B». Detta, la si 
effettua piegando in fuori una deci¬ 
na di centimetri di filo, poi effet¬ 
tuando con questo una «treccia» e 
continuando ravvolgimento sino al 
termine: fig. 3. 

L2 è costituita da filo 0 1,2 
mm, sempre in rame smaltato; que¬ 
sto diametro è già abbastanza «im¬ 
portante» e le spire possono auto- 
sorregersi anche senza un supporto, 
se sono incollate tra di loro. 

Nel nostro prototipo si è seguito 
questo criterio, il che non vincola 
all’imitazione, ma rappresenta un 
valido suggerimento. 

La bobina ha un diametro di 9 
mm e prevede 16 spire strettamente 
accostate. Un nucleo ferromagneti¬ 
co è introdotto nell’avvolgimento, e 
per evitare che si muova a taratura 
ultimata, un elastico da ufficio, sot^ 
tile, è «impanato» tra rame e poli- 
ferro. 


La L3 prevede 5 spire di filo in 
rame da 0 1,2 mm ed è avvolta 
direttamente sulla L2, come si no¬ 
ta nelle fotografie. 

Le saldature devono essere effet¬ 
tuate con la necessaria precisione, 
evitando che le «sbavature» possa¬ 
no cortocircuitare le linguelle del 
circuito stampato, e che il deossi¬ 
dante si «spanda» sulla Vetronite 
degradandone le possibilità di isola¬ 
mento. 

A questo proposito sarà anzi uti¬ 
le ripassare il montaggio finito, con 
un pennello intinto nella Trielina, 
dal lato collegamenti, è ovvio, al fi¬ 
ne di asportare i depositi di Colo¬ 
fonia residui della saldatura. La 
messa a punto ed il collaudo del 
TX sono assai semplici, ma è neces¬ 
sario effettuarli con la cura dovuta. 

Per prima cosa, si inserirà un te¬ 
ster commutato per 100 mA f.s. 
nel jack «J2». Si darà tensione al 
tutto con 12 V e si vedrà cosa in¬ 
dica lo strumento. La segnalazione 
può aggirarsi sui 15-20 mA, nel nor¬ 
male. Regolando con una chiave in 
plastica C3 ed il nucleo della LI si 
cercherà di «ottenere l’ottenibile», 
leggi la massima corrente. 

Il rendimento più elevato, cor¬ 
risponde a circa 26 mA; operando 
«di fino» con la chiave, si potrebbe 
«tirare» l’oscillatore su di un as¬ 
sorbimento di circa 30 mA o poco 
meno. Lavorando così «sparato», 
però, lo stadio non è più stabile; 
lavorando in grafia, ad esempio, 
ogni volta che si preme il tasto, 
l’innesco può avvenire o non av¬ 
venire; non «parte» con sicurezza. 

Conviene quindi «accontentarsi» 
dell’ottimo, senza ricercare un ren¬ 
dimento «trascendentale» che po¬ 
trebbe manifestarsi zoppo. 

L’identico lavoro è da fare per 
lo stadio finale, inserendo il tester 
nello Jl; qui la corrente deve sali¬ 
re a 55 mA o anche a 60 mA. 

Se gli avvolgimenti sono ottimi, 
se il cristallo è eccellente, questi 
valori possono anche essere supe¬ 
rati; nel caso contrario, avverrà 
l’opposto, comunque, a meno che 
non intervengano errori, la media 
detta dovrà essere rispettata. 

Ora il TX è ultimato. Potete 
modularlo, adoperarlo in grafìa o 
per radiocomando: in ogni caso vi 
darà delle soddisfazioni. 


QUANTO PESA IL CONCORDE? 

Parigi. In Francia , la Société Nationale des Industries Aéronautiques et Spa- 
tiales è stata la prima ad installare un sistema mobile elettronico per deter¬ 
minare il peso di aerei. 

Il sistema, progettato dalVOrganizzazione Philips francese , è anche in grado 
di valutare con precisione il peso di aerei grandi e pesanti quanto il Con¬ 
corde o VAirbus europeo. 
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DISCUTIAMO - 

IL RICEVITORE 
PER CHI COMINCIA 


Occorre conoscere bene il 
traffico radio per diventare 
radioamatori e buoni tecnici 
di telecomunicazioni. Per fa¬ 
re ciò è necessario un ricevi¬ 
tore simile a quello presenta¬ 
to in questo articolo. 



uesto numero della Rivista 
è dedicato ai Radioamato¬ 
ri, e con ragione! In pochi 
anni infatti gli iscritti alla ARI sono 
saliti alla bella cifra di quasi 10 
mila. 

L’aumento numerico delle ade¬ 
sioni alla Associazione, che rappre¬ 
senta legalmente come Ente Mora¬ 
le i Radioamatori Italiani, è dovuto 
a due fondamentali tendenze: 

— L’afflusso entusiastico di molti 
giovani che sono stati contagiati 
dal «virus» dell’elettronica inserito 
nel «terreno di cultura» delle tele¬ 
comunicazioni via radio. 

—Il ritorno nelle file di molti vec¬ 
chi radioamatori attratti dalle nuo¬ 
ve prospettive di assistenza che of¬ 
fre TARI, rinnovata come base or¬ 
ganizzativa e ben introdotta nel 
contesto moderno delle telecomuni¬ 
cazioni italiane; sia per i suoi le¬ 
gami ormai consolidati con il Mi¬ 
nistero P.T., sia per l’attività del 
CER (Corpo Emergenza Radioama¬ 
tori) , filiazione a parte dell’ARI 
e da questa del tutto distinta. 

Si tratta di un gruppo che opera 
ad alto livello in collaborazione 
con organismi nazionali qualificati 
come Prefetture, Vigili del Fuoco 
ecc. 


Questa la situazione attuale del 
Radiantismo Italiano. 

C’è stato chi ha detto che il «nu¬ 
mero, se organizzato, è una poten¬ 
za». Siamo proprio di questo pare¬ 
re ed aggiungiamo che gli OM rap¬ 
presentano una potenza benefica 
e di grande importanza per l’avve¬ 
nire del Paese specie ora che: 

— L’elettronica invade tutti i cam¬ 
pi provocando una «fame» notevo¬ 
le di tecnici. 

— Le attuali scuole professionali, 
superiori e pure per corrispondenza, 
sono del tutto inadeguate alle ne¬ 
cessità di preparazione dei tecnici. 
E’ una triste realtà! 

Ma vogliamo ricordare pure che 
il potere benefico del Radiantismo 
è presente nella formazione del ca¬ 
rattere specie dei giovani ed inten¬ 
diamo ciò, non solo come impegno 
a superare le varie difficoltà mi¬ 
surandosi con i problemi tecnici, 
ma pure come allargamento di o¬ 


rizzonte culturale e democratico an¬ 
che fuori dei confini nazionali con 
una forte carica di tolleranza e di 
comprensione verso il resto della 
umanità. 

Si tratta cioè di una formazione 
di carattere, ma accompagnata da 
valori morali e culturali che diffi¬ 
cilmente si trovano in altre attività. 

Proprio per questo motivo è par¬ 
ticolarmente importante la «forma¬ 
zione del neofita», di chi cioè muo¬ 
ve i primi passi. 

Ed il primo passo verso le teleco¬ 
municazioni viene dall’ascolto delle 
Onde Corte. 

E’ una finestra che si apre su 
tutto il mondo! Piano piano il prin¬ 
cipiante (che può tra l’altro inizia¬ 
re la sua attività a qualunque età 
come «SWL») comincia così a co¬ 
noscere le gamme, i servizi radio, 
i termini tecnici, un po’ di lingue 
(specie la lingua inglese) e soprat¬ 
tutto acquisisce di fatto la grande 



Fig. 1 - Introducendo il discorso sulla formazione degli «Short Wave Listeners» 
(amatori di ascolto su onda corta) troviamo opportuna la presentazione di questo 
«Dinamic», ricevitore senza eccessive pretese della Mics-Radio francese che 
può soddisfare le fondamentali esigenze. 
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verità «che la nostra libertà co¬ 
mincia dove finisce quella degli al¬ 
tri» ed anche «il reciproco rispet¬ 
to delle convenzioni internazionali 
sta alla base dei servizi radio». Non 
è poco acquistare queste verità! Di¬ 
remo anzi (senza paura di esage¬ 
rare o di fare della retorica) che si 
tratta di alcuni punti base per la 
formazione del cittadino, un uomo 
cioè consapevole che le tendenze 
moderne portano sempre di più, 
a guardare oltre i confini del pro¬ 
prio Paese. 

Ma per formare questo appas¬ 
sionato di onda corta non basta 
fornirgli le notizie base contenute 
negli opuscoli dell’ARI; è pure in¬ 
dispensabile che sia messo al cor¬ 
rente dei dettagli tecnici del radio- 
ricevitore. 

Purtroppo da noi non esistono 
dei testi teorici pratici come il «The 
Radioamateur Handbook» ameri¬ 
cano, la «Bibbia» del radioamatore. 

Ci siamo così decisi a realizzare 
questa descrizione «ragionata» che 
ci permetterà di consigliare nel mo¬ 


do migliore il «beginner», o novi¬ 
zio, e invoglierà, crediamo, più di 
uno a tentare di autocostruirsi un 
ricevitore «a copertura continua di 
banda». 

D’altra parte questo non è solo 
il desiderio dell’«OM» che comin¬ 
cia, ma pure il desiderio, l’aspira¬ 
zione anche dell’«OM» maturo che 
opera volentieri nell’ambito delle 
bande radiantistiche, ma si sente un 
poco costretto ed aspira sempre a 
qualcosa di più, a spaziare cioè a 
volontà, su tutte le gamme delle 
Onde Corte. 

Per questa descrizione abbiamo 
scelto un modello pratico, semplice, 
alla portata di tutti e di realizzazio¬ 
ne quasi... casalinga, posto sul mer¬ 
cato da una Casa francese, la Mics- 
Radio, e venduto in Italia dalla 
S.T.E. 

Iniziamo quindi dicendo che sia¬ 
mo a disposizione di tutti coloro 
che, tramite la redazione della ri¬ 
vista ci vorranno consultare per 
qualche consiglio o schiarimento. 

Come si può osservare dalla ta¬ 


TABELLA 1 



CARATTERISTICHE TECNICHE 


Copertura di banda 

n. 2 0,5 
n. 3 1,6 

n. 4 4,3 
n. 5 12,5 

-r- 1,6 MHz 

-r 4,4 MHz 

13 MHz 

+ 31 MHz 

Bande radioamatori 

A 3,5 - 
B 7,0 - 
C 14,0 - 

- 3,8 MHz (80 m) 

- 7,35 MHz (40 m) 

- 14,35 MHz (20 m) 


D 21,0 - 
E 28,0 - 
F 26,0 - 

- 22,0 MHz (15 m) 

- 30,0 MHz (10 m) 

- 27,9 MHz (11 m) 

Media Frequenza 

Gamma 2 e 3 455 kHz 

Gamma 4 e 5 1650 -=- 455 kHz 

Sensibilità 

inferiore 

a 1 m-V per 10 dB di rapporto S/D 

Potenza di bassa frequenza 

2 W su 5 n 

Selettività 

± 3 kHz a 6 dB 

± 24 kHz a 60 dB 

Reiezione di immagine 

40 dB minimi sui 30 MHz 

Intervento del CAV 

segnale stabile dai 10 ai 250.000 |xV 

Modalità di ricezione 

AM, CW, SSB 

Assorbimento in c.a. 

5 W con alimentaz. a 110 o 220 V 

Dimensioni 

Peso 

larghezza 395 mm, altezza 220 rara, 
profondità 180 mm 

: 6,5 kg 


bella 1, le caratteristiche sono di 
tutto rispetto anche se mancano 
(e ne vedremo il motivo) due co¬ 
mandi molto importanti e cioè di 
sintonia di aereo, di «clarifier» e 
di selettività variabile come pure un 
calibratore a quarzo. 

Quest’ultimo è però previsto co¬ 
me fornitura a parte dalla Mics- 
Radio con un cristallo da 3,5 MHz. 

Non deve stupire che il commu¬ 
tatore di banda preveda una posi¬ 
zione inutilizzata e che le bande 
inizino dal n. 2 con 500 -» 1600 
kHz. 

In effetti la Mics-Radio pone in 
vendita due modelli ed il più ric¬ 
co di prestazioni (e più costoso), 
il «Comet», prevede pure la ban¬ 
da 150 -4- 420 kHz in corrispon¬ 
denza alla posizione 1 del com¬ 
mutatore. 

Con praticità tutta francese per 
normalizzazione e riduzione di co¬ 
sti nel «Dinamic» (che qui presen¬ 
tiamo come più economico ed adat¬ 
to agli «OM»), questa banda è sem¬ 
plicemente esclusa ed il calibratore 
considerato opzionale. 

Tutto il resto, compreso quindi 
l’equipaggiamento di scala e di 
comandi, rimane così invariato nei 
due modelli. 

L’estetica è buona e ben si ac¬ 
compagna con un mobile in legno 
alla praticità delTassieme. Il prez¬ 
zo di vendita, date anche le recen¬ 
ti vicende monetarie, è piuttosto 
alto. 

LO SCHEMA ELETTRICO 

La caratteristica base di questo 
ricevitore è la costituzione dello 
schema elettrico. Vediamo perché! 
Anzitutto opera con un stadio di 
alta frequenza molto ben studiato 
con circuito «cascode» e transisto¬ 
ri (TRI e TR2) a basso rumore 
(BF167). 

La base del transistore in uscita 
è «fredda», cioè disaccoppiata ver¬ 
so massa da un condensatore da 
47.000 pF. Si evita così la possibi¬ 
lità di inneschi nel trasferimento 
del segnale. 

Molto opportunamente, l’alimen¬ 
tazione della base del primo tran¬ 
sistore è fatta «in presa» sulle bo¬ 
bine di sintonia previste per le 
quattro bande. In questo modo non 
si « carica » il circuito risonante 
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Antenna 



Altoparlante 


Fig. 2 - Questo schema a blocchi è utilissimo, per avere un’idea sintetica dei vari stadi di funzionamento di questo ricevitore 
e dei relativi semiconduttori impiegati. Diviene così chiaro il meccanismo della doppia conversione limitato solo a due delle 
quattro bande previste di lavoro. Come si vede non è previsto il calibratore con quarzo da 3,5 MHz che è invece fornita 
in via opzionale. 


che permette così la massima selet¬ 
tività possibile. 

Con ciò la Mics-Radio ha dimo¬ 
strato di conoscere bene i pro¬ 
blemi del ricevitore a superetero¬ 
dina; per prima cosa infatti è ne¬ 
cessario uno stadio di alta frequen¬ 
za sicuro, senza possibilità di in¬ 
neschi, che dia una buona ampli¬ 
ficazione con basso rumore e, quin¬ 
di, migliori subito le possibilità 
quanto a sensibilità effettiva (cioè 
rapporto segnale/disturbo) e selet¬ 
tività (tale cioè da dare una buona 
reiezione di immagine). 

Quanto a questa prestazione il 
progettista doveva sentirsi ben al 
sicuro se per le prime due bande 
ha operato a singola conversione 
con media frequenza di soli 455 
kHz, e solo per le altre due ha in¬ 
trodotto uno stadio di conversione 
ulteriore a 1600 kHz. 

Lo schema a blocchi di fig. 2 


chiarisce come questo avviene e 
nello stesso tempo dà un’idea sin¬ 
tetica del funzionamento dei vari 
stadi. 

Nel seguire questa descrizione 
conviene tenere d’occhio entrambi 
gli schemi, a blocchi e generale di 
figg. 2 e 3. 

Come si può notare lo stesso 
commutatore di banda provvede 
con oltre tre sezioni ad inserire o 
meno l’alimentazione dello stadio 
di conversione e di generazione 
della frequenza di conversione, con 
un quarzo da 2105 kHz; ad inse¬ 
rire o meno il ciruito del transisto¬ 
re TR6 (Mosfet 3N141) con un 
elaboratore circuito di filtro a dop¬ 
pia sintonia in ingresso alla pri¬ 
ma «porta». 

Qualche lettore si potrà chiedere 
il perché di tanta fatica e chiedersi 
se non conveniva lasciare sempre 
inserita la seconda conversione con 


un guadagno in più di amplifica¬ 
zione. 

Bene! Rispondiamo subito che 
anche per questa scelta il progetti¬ 
sta ha fatto bene i suoi conti in 
quanto: 

— Meno conversioni si introduco¬ 
no e meno rumore si introduce, 
considerando anche la possibi¬ 
lità di intermodulazione e la 
difficoltà di messa a punto. 

— La media frequenza di 1600 
kHz ed una frequenza di con¬ 
versione di 2105 kHz, se in¬ 
trodotte sistematicamente, ri¬ 
chiederebbero trucchi costosi 
per eliminare le spurie dall’o¬ 
scillatore locale specie per la 
banda 3 (1,6 — 4,4 MHz) ed 
altre seccature per le prime due 
bande in cui cade la 1600 kHz. 

— La media frequenza non deve 
tanto amplificare quanto fare 
da filtro, producendo nel con- 
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tempo il minimo di rumore 
di fondo. 

Quindi valeva la pena di ricor¬ 
rere ad un buon stadio di alta fre¬ 
quenza per ottenere una buona 
reiezione di immagine fino a 4,3 
MHz (con 960 kHz di «fuori sin¬ 
tonia» si possono superare i 40 dB) 
e valeva la pena pure di ricorrere 
alla doppia conversione solo per le 
frequenze superiori ai 4,3 MHz. 

Particolare cura è stata rivolta 
ad altri due importantissimi punti 
del circuito e precisamente: 

— L’oscillatore locale a frequenza 
variabile per la prima conver¬ 
sione. 

— L’oscillatore di nota o BFO per 
la ricezione in CW e lo stadio 
di rivelazione per la SSB. 

Vediamo prima il perché di que¬ 
sta impostazione di lavoro e come 
ciò è stato realizzato! 

Anzitutto se si riceve in CW (in 
telegrafia) od in SSB, la stabilità 
di frequenza è di grande importanza 
(specie per la comprensibilità della 
fonia in banda laterale). In pra¬ 
tica in tutto l’arco dei 20 minuti 
che può durare l’ascolto di una 
comunicazione radiantistica occor¬ 
re che lo «scivolamento di frequen¬ 
za» non superi i 100 200 Hz. 

Ciò comporta un massimo di sta¬ 
bilità per la banda n° 5 da una a 
due parti su 300.000. 

Non è poco perché essa dipende 
dalla stabilità dell’alimentazione 
dell’oscillatore, dalla temperatura 
dei componenti e dalla loro qualità, 
oltre che dalla stabilità meccanica 
del circuito che deve sopportare le 
sollecitazioni meccaniche degli scat¬ 
ti del commutatore e del movimen¬ 
to dei vari comandi. 

Anche nel caso di ricezione in 
AM va notato che la stabilità della 
frequenza di battimento ha il suo 
peso dato che la selettività è spin¬ 
ta (± 3 kHz a 6 dB). 

Il problema era quindi serio ed 
il progettista ha lavorato come si 
deve. 

Anzitutto il TR5 opera con un 
circuito ECO di buona stabilità 
che permette tra l’altro di prelevare 
il segnale utile da un punto a bas¬ 
sa impedenza «in presa» sulla bo¬ 
bina di sintonia. 

La stabilità di tensione è stata 
poi molto curata. E’ stato collega¬ 
to infatti direttamente lo stadio di 


bassa frequenza finale in classe B 
ai 12,5 V di alimentazione, ed il 
resto del circuito viene servito con 
9 V di lavoro stabilizzati con uno 
Zener (D5) di buona qualità ed il 
Trl7. 

Non contenti di ciò, lo stadio ge¬ 
neratore della frequenza di batti¬ 
mento viene alimentato con un al¬ 
tro Zener (D6) con ben 330 fi in 
serie in modo da stabilizzare an¬ 
cora di più la tensione fino ai 6 V. 

In questo modo, anche ricavando 
il massimo di potenza di uscita in 
altoparlante, (con dei picchi note¬ 
voli di richiamo di corrente), e 
quindi delle oscillazioni nei 12 V 
di alimentazione in c.c., la stabili¬ 
tà è assicurata. 

Il BFO è stato invece alimentato 
solo dai 9 V generali stabilizzati. 

E ciò è sufficiente in quanto: 

— Il circuito adottato è tipo 
«Clapp», cioè molto stabile con ' 
la base connessa direttamente a 
massa come radiofrequenza. 

— Il circuito è stato studiato per 
operare su di un ristretto spa¬ 
zio di frequenze in modo da per¬ 
mettere la ricezione della ban¬ 
da laterale superiore ed infe¬ 
riore e permettere una certa 
escursione nel tono della nota 
del CW. 

— Anche in questa disposizione al 
generatore segue un separatore 
(è il rivelatore a circuito bi¬ 
lanciato) che elimina così ogni 
influenza da parte del resto del 
circuito del ricevitore. 

Con ciò le attenzioni del proget¬ 
tista hanno risolto come si è visto 
i problemi fondamentali della reie¬ 
zione di immagine, rumore di fon¬ 
do e stabilità di frequenza. 

Sia per la selettività che per la 
rivelazione, come pure per il con¬ 
trollo automatico di volume 
(CAV), il circuito è stato curato 
come si deve. 

La selettività è assicurata da tre 
circuiti risonanti fra loro in serie 
accordati sui 455 kHz. 

Per le bande 4 e 5 è da consi¬ 
derare pure il sensibile apporto 
del circuito di filtro a doppia ri¬ 
sonanza e debole accoppiamento 
sui 1600 kHz. 

La rivelazione AM è ottenuta con 
un diodo rivelatore alimentato da 
un secondario a bassa impedenza 
dell’ultimo circuito di sintonia a 


455 kHz. Segue un circuito di fil¬ 
tro per la radiofrequenza. Il segna¬ 
le di bassa frequenza arriva con 
un condensatore da 0,1 pF ai capi 
del potenziometro di volume. 

Un diodo (D2) quando non è 
cortocircuitato da S4 provvede a 
«clippare», a tosare cioè le punte 
dei transistori di disturbo. E’ par¬ 
ticolarmente efficace come disposi¬ 
tivo «antinoise» nella ricezione 
AM. 

Per CW ed SSB è invece previ¬ 
sto molto opportunamente un cir¬ 
cuito di rivelazione «bilanciato» 
che è largamente preferibile al co¬ 
siddetto «rivelatore a prodotto» con 
il quale semplicemente si fa per¬ 
venire, su di un tratto curvo di 
caratteristica, i due segnali che 
debbono battere fra loro. 

Un amplificatore «con base a 
massa» (Tri2) provvede infatti 
ad alimentare, con il segnale del 
BFO, .un circuito a ponte, alimen¬ 
tandolo in simmetrico appunto con 
questo segnale tramite un avvol¬ 
gimento a bassa impedenza del cir¬ 
cuito risonante di uscita. Due re- 
sistori da 470 fi (R56 ed R57) per¬ 
mettono di ricavare una chiusura 
simmetrica verso massa per l’ap¬ 
plicazione del segnale di rivelazio¬ 
ne che è infatti introdotto in di¬ 
simmetrico tramite C45 che alimen¬ 
ta due diodi bilanciati di rivelazio¬ 
ne (D3 e D4). 

In questo modo in uscita non 
sono presenti che i segnali relativi 
ai prodotti di modulazione, ciò è 
particolarmente importante per la 
ricezione dei segnali in SSB. 

51 ottiene così nel modo migliore 
la «reinserzione della portante» ge¬ 
nerata localmente dal BFO. 

Occorre naturalmente filtrare an¬ 
che in questo caso la radiofrequen¬ 
za con due circuiti RC fra di loro 
in serie (R58-C55 e R59-C56). 

52 permette di scegliere tra AM 
ed SSB e CW tramite un commuta¬ 
tore a due posizioni e due vie, una 
delle quali serve ad alimentare o 
meno il BFO e lo stadio di rivela¬ 
zione bilanciata e di separazione 
del segnale di battimento. 

L’applicazione del CAV è pure 
molto ben studiata ed impiega il 
transistore TRIO sia come amplifi¬ 
catore del segnale di polarizzazione 
di controllo, e come circuito di 
comando dello strumento da 300 
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Fig. 4 - La realizzazione è come si vede spartana, di tipo pratico, ma le esigenze - 
fondamentali sono rispettate specie la stabilità di frequenza. 1 dati del gruppo di 
alta frequenza non sono ovviamente forniti. Si potrà adottare per l autocostruzione 
qualche variabile a gruppo del mercato. 


|iA che opera come indicatore di 
campo (S-mètre). Vediamo come! 

Anzitutto due parole sul coman¬ 
do di sensibilità. E’ realizzato mol¬ 
to semplicemente con un potenzio¬ 
metro da 10 kO che regola la po¬ 
larizzazione di base degli stadi di 
media frequenza e del transistore 
di ingresso (TR2) del «cascode» 
amplificatore di alta frequenza. 

Questo comando è molto utile 
per ridurre l’influenza del «QRM», 
cioè del disturbo dovuto alle inter¬ 
ferenze causate dall’affollamento 
della banda. 

Se il segnale da ricevere è ap¬ 
pena discreto, conviene infatti ri¬ 
durre drasticamente la sensibilità 
ed alzare invece il «volume» di bas¬ 
sa frequenza. 

Si riuscirà così infatti a staccare 
in pratica il segnale desiderato da 
quelli interferenti. 

Meglio, ovviamente, se sì riceve 
con la cuffia e con l’alimentazione 
a pile o batteria a 12 V in modo 
da avere il minimo di rumore di 
fondo. 

Naturalmente, dato il circuito im¬ 
piegato, il comando di sensibilità 
altera l’indicazione dell’indicatore 
di campo (S-mètre). 

Per poter valutare il campo ri¬ 
cevuto è quindi necessario ridurre 
il volume e portare al massimo la 
sensibilità. 

Ma si tratta di una manovra 
abituale in molti apparati riceventi 
su Onda Corta. 

In pratica, il transistore TRIO, 
con in serie dal lato emitter l’indi¬ 


catore di S (0 -^300 pA), si com¬ 
porta come una resistenza variabile 
in derivazione al potenziometro da 

10 kft della «sensibilità». 

Questa resistenza variabile si 

comporta come il braccio inferiore 
di un partitore realizzato con una 
resistenza semifissa da 47 kf2 per 

11 braccio superiore. 

Se il diodo DI non rivela il se¬ 
gnale, TRIO non riceve in base 
alcuna polarizzazione e non per¬ 
mette ovviamente alcuna indicazio¬ 
ne nello strumento in quanto risul¬ 
ta in pratica interdetto come con¬ 
duzione. 

In queste condizioni tutta la po¬ 
larizzazione di lavoro viene appli¬ 
cata al primo stadio di alta fre¬ 
quenza ed all’ultimo di media fre¬ 
quenza a 455 kHz. 

Il ricevitore lavora così al mas¬ 
simo della sua sensibilità. 

Ma appena un poco di segnale 
viene ricevuto, DI provoca subito 
una polarizzazione in base a TRIO. 
Questi inizia così a condurre e per 
conseguenza, lo strumento comin¬ 
cia a dare indicazioni sul campo 
ricevuto e la polarizzazione di la¬ 
voro dei due stadi comandati dal 
CAV si riduce in quanto in paral¬ 
lelo ai 10 kn del comando di sen¬ 
sibilità compare la resistenza ben 
minore di TRIO entrato in condu¬ 
zione. La sensibilità si riduce così 
drasticamente. 

I 47 Ul del resistore R34 posso¬ 
no ovviamente venire regolati in 
modo da tarare l’indicazione dell’ 
«S-mètre». 


Il procedimento è molto semplice 
a patto di disporre di un genera¬ 
tore a radiofrequenza con uscita 
tarata in pV. 

Si immetteranno 100 |aV in in¬ 
gresso e, dopo avere sintonizzato 
il ricevitore, si regolerà R34 per 
l’indicazione S9. 

Con ciò abbiamo sottolineato i 
punti base del circuito. L’amplifi¬ 
catore di bassa frequenza è di tipo 
convenzionale e non merita una 
menzione particolare. Va notato 
che due Jack permettono sia l’in¬ 
serzione di una alimentazione e- 
sterna a 12 V, che l’utilizzazione 
delle cuffie al posto dell’altoparlante 
incorporato. 

In entrambi i casi una camma 
provvede a staccare rispettivamente 
l’alimentazione interna da rete pu¬ 
re, nel secondo caso, l’alimentazio¬ 
ne dell’altoparlante. 

L’interruttore di funzionamento 
opera con un doppio contatto a- 
prendo sia il circuito in c.a. che 
quello eventuale in c.c. 

CONSIGLI 

PER UNA EVENTUALE 
AUTOCOSTRUZIONE 

Diciamo subito che costruirsi un 
ricevitore non è facile soprattutto 
perchè per la messa a punto sono 
necessari degli strumenti di misura 
(generatore con attenuatore tarato 
e ben schermato contro le fughe di 
radiofrequenza) e bisogna saperli 
utilizzare molto bene. 

Ciononostante il cimentarsi e fa¬ 
re delle prove può essere utilissi¬ 
mo, soprattutto perché ci si rende 
conto direttamente dell’ordine di 
grandezza e dell’importanza dei va¬ 
ri problemi che si presentano via 
via lungo il percorso del segnale 
dallo stadio di amplificazione RF, 
al convertitore, allo stadio di media 
frequenza così via. Proprio per que¬ 
sto motivo abbiamo pubblicato vo¬ 
lentieri lo schema elettrico della 
Mics-Radio ; appunto perché dà 
un’idea di quello che si deve fare 
per ottenere un minimo di risulta¬ 
ti e mostra l’articolazione degli 
schemi ed i valori di resistenze e 
capacità per i gruppi di polarizza¬ 
zione e di accoppiamento e disac¬ 
coppiamento (specie per l’alimen¬ 
tazione) a radiofrequenza. 

Un primo modo di avvicinarsi 
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Fig. 5 - Vista del retro dello chassis . Sono ben visibili i componenti principali 
ed i due condensatori variabili che permettono la sintonia fondamentale ed il 
«verniero» per la sintonia sulla banda degli «OM». 


al problema può consistere nell’u- 
tilizzare un radioricevitore, maga¬ 
ri di ricupero, come media fre¬ 
quenza e costruire lo stadio di alta 
frequenza e conversione da metter¬ 
gli davanti. 

Così un ricevitore a semplice con¬ 
versione fìsso come sintonia sui 
1600 kHz o sui 10,7 MHz (valori 
base di media frequenza), accop¬ 
piato ad uno stadio RF, permette 
di realizzare un ricevitore a doppia 
conversione che offre notevoli pre¬ 
stazioni per la «reiezione» della 
frequenza immagine e garantisce, 
in ogni caso, una buona sensibilità. 

Naturalmente anche utilizzando 
un «grid-dip» per controllare le 
sintonie sarà piuttosto diffìcile co¬ 
struire un vero e proprio gruppo 
di alta frequenza con le relative 
commutazioni. 

Converrà cominciare ad ascoltare 
i segnali di una sola banda (ad 
esempio i 14 - 14,350 MHz) e poi, 
magari con delle bobine intercam¬ 
biabili montare su zoccoli di val¬ 
vole, passare a ricevere le altre 
bande. 

Un circuito di sintonia di alta 
-frequenza, fatto in proprio e ma¬ 
neggiato dal costruttore, offre co¬ 
munque il vantaggio di permettere 
dei ritocchi di sintonia separati per 
i vari stadi; si ottiene così il mas¬ 
simo di amplificazione e di selet¬ 
tività che difficilmente viene ot¬ 
tenuto con le varie sezioni del con¬ 
densatore variabile di sintonia co¬ 
mandate simultaneamente con un 
solo asse. 

Se si ha paura di far «partire» 
dei transistori (specie i «mosfet») 
si cominci pure con delle valvole. 
Non c’é da averne assolutamente 
vergogna! 

L’importante è cominciare e 
«toccare con mano» i problemi 
consultandosi con gli OM più e- 
sperti. 

Se il caso, per la media frequen¬ 
za a 455 kHz e per la bassa fre¬ 
quenza si potrà ricorrere a dei 
telaietti prefabbricati. 

Sarà invece conveniente auto- 
costruire i circuiti di rivelazione 
e BFO per AM, FM ed SSB. 

Scegliere ed utilizzare degli Ze- 
ner non è poi diffìcile e con ciò 
i problemi della stabilità di rice¬ 
zione riceveranno un notevole aiu¬ 
to. 


Si potrà cominciare a fare dei 
montaggi alla buona su delle ba¬ 
sette ed in seguito utilizzare un 
bel contenitore e realizzare un ap¬ 
parato completo. 

Provare e riprovare è un ottimo 
esercizio per imparare parecchio. 
Potrà capitare alla fine di ottenere 
degli ottimi risultati anche superio¬ 
ri a quelli forniti da ricevitori del 
mercato di un certo costo. 

Vi assicuriamo che questa sod¬ 
disfazione ripagherà ampliamente 
i tentativi e gli insuccessi che fa¬ 
talmente si potranno incontrare 
lungo la via. 

Non solo, ma l’esperienza fatta 
potrà permettere di scegliere in se¬ 
guito un apparato, magari di occa¬ 
sione, valutando nel modo migliore 
i risultati in modo da spendere be¬ 
ne il proprio denaro. Vi pare poco? 

QUALCHE CENNO 
SULLE ANTENNE 
DI RICEZIONE 

Il primo e migliore amplificatore 
è l’antenna. Essa fornisce, se ben 
dimensionata, un segnale tale da 
favorire di per se un buon rappor¬ 
to/disturbo. 

Quindi conviene utilizzare an¬ 
tenne risonanti sulla banda di fre¬ 
quenza desiderata oppure accorda¬ 
re il conduttore di antenna; a que¬ 
st’ultimo scopo generalmente è suf- 
ficente disporre in serie al termina¬ 
le di antenna ed alla bobina rela¬ 
tiva di adattamento di impedenza 
del primo circuito di sintonia un 


condensatore variabile di circa 200 
pF di massima capacità. 

Spesso nelle città o vicino alle 
strade è preferibile impiegare an¬ 
tenne orizzontali (generalmente si 
impiegano dei dipoli) che difendo¬ 
no meglio dai disturbi industriali 
che generalmente sono polarizzati 
verticalmente. 

In città però è diffìcile reperire 

10 spazio per tendere un dipolo 
o i 36 che comporta un’ottima an¬ 
tenna multibanda come la W3DZZ 
(è il nominativo dell’OM ameri¬ 
cano che la inventò) che risuona 
sugli 80, 40, 20, 15 e 10 m di lun¬ 
ghezza d’onda. 

A volte conviene quindi ricor¬ 
rere ad antenne multibanda verti¬ 
cali tipo High-gain (12 o 14 AVQ) 
o le equivalenti tedesche (Fritzel) 
o giapponesi. 

In questi casi è meglio montarle 

11 più in alto possibile al culmine 
del tetto e lontano dalla strada, 
fonte di disturbi e, prima della 
installazione, verniciare la superfi¬ 
cie di alluminio con vernice tra¬ 
sparente a doppio componente per 
proteggerle dalle corrosioni tipiche 
delle atmosfere inquinate delle 
grandi città. 

Anche una trecciola di bronzo 
fosforoso coperta in plastica e tesa 
il più possibile all’aperto con buoni 
isolatori, specie terminali, accordata 
ogni volta con il «trimmer» sulla 
porzione di banda in cui si desi¬ 
dera ricevere potrà dare buoni ri¬ 
sultati. 
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ggi coloro che irradiano nell’etere sono es¬ 
senzialmente di due categorie e cioè i co¬ 
siddetti CB ed i Radioamatori autorizzati. 

Esistono differenze sensibili ma non una distinzio¬ 
ne del tutto netta fra l’opera svolta da queste due 
categorie. 

Il CB vuole essenzialmente occupare il proprio 
tempo libero «facendo due parole» in etere con gli 
amici; non si limita però a questo. 

Accanto a CB che si scambiano solo messaggi con 
apparecchiature, alimentatori ed impianti di antenna 
del mercato, ne esistono altri che o si costruiscono 
l’antenna o l’alimentatore oppure arrivano addirit¬ 
tura alla autocostruzione od assemblaggio con relativa 
messa a punto del «baracchino» con adatti strumenti 
di misura imparando via via una bella massa di 
cognizioni in campo elettronico e delle telecomuni¬ 
cazioni. 


Così ci sono CB che non sanno nulla di tecnica 
e che «non ne vogliono sapere» e CB che invece 
approfittano largamente delle possibilità quanto a 
«circolazione di idee» che offre il mezzo radio. 

Ci sono poi i CB che si dedicano solo a collega- 
menti locali e quelli che preferiscono decisamente il 
DX, la comunicazione cioè a forte distanza. 

I Radioamatori invece (termine questo ben defini¬ 
to per convenzione internazionale), sono di tipo più 
omogeneo; almeno per il fatto che per avere licenza 
e patente debbono superare esami o possedere un 
titolo di studio che dimostri le loro conoscenze in 
campo telecomunicazioni o radiotecnico. 

Fra loro le differenze sono prevalentemente di 
«specializzazione di attività». C’è chi si dedica alle 
onde ultracorte o addirittura alle microonde, chi fa 
solo o quasi del DX nelle bande decametriche, chi 
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IL PONTE 


12 IJK F. SIMONINI 


si diletta in RTTY, cioè di trasmettere con telescri¬ 
vente oppure con la più recente SSTV (Slow Scan 
Television) inviando immagini, se il caso, fino agli 
antipodi. 

Tra CB e Radioamatori c'è ormai una larga «os¬ 
mosi», ci sono cioè sempre più CB che divengono 
«OM» ma non abbandonano a volte il «baracchino» 
e Radioamatori che seguono spesso Fattività dei CB 
impiegandone i canali per servizi di pubblica utilità 
o ad esempio per la «sicurezza in mare». 

Bene! A questo punto non resta che constatare che 
«Sperimentare» fa da «ponte» fra queste due cate¬ 
gorie di appassionati informandoli con articoli adat¬ 
ti ai due campi di attività, e fornendo la compren¬ 
sione e la tolleranza reciproca (leggiamo il «Trat¬ 
tato sulla tolleranza» di Voltaire, ne vale la pena!) 
ma soprattutto la relativa preparazione tecnica. 


Ciò è di capitale importanza, non solo per «CB» 
ed «OM» ma per tutta la Nazione perché un'attività 
di studio e di approfondimento condotta in misura 
ovviamente diversa a seconda delle possibilità ed 
inclinazioni di ciascuno, non è solo un fatto di cultu¬ 
ra, ma pure di interesse sociale. 

Alla carenza dell'insegnamento specie in campo 
elettronico (piaga dolorosa e pericolosa) sopperisce 
infatti almeno in parte con indubbia efficacia l'au¬ 
todidatta, CB od OM che sia, che non costa nulla 
alla Società ed arriva preparato e consapevole ad in¬ 
serirsi sempre meglio in una vita di tutti i giorni 
via via più «elettronica che mai». 

Questa l'importanza di «Sperimentare»; siamo 
lieti di sottolinearlo, e con forza, con questo nostro 
argomentato discorso. Tanto più che la Rivista fa da 
utile «ponte» fra varie categorie di appassionati e 
con risultati di indubbia efficacia. 
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UN TENSORE 
PER ANTENNE 
MULTIBANDA. 


L'articolo che segue, pubblicato da QST, descri¬ 
ve un interessante accorgimento che può rive¬ 
larsi di grande utilità per chiunque faccia uso 
di antenne semplici del tipo «End-Fed». 


e antenne a mezza onda funzionanti nella 
gamma degli 80 m, del tipo «end-fed», aventi 
una lunghezza approssimativa di 41 m, pos¬ 
sono funzionare in modo altrettanto soddisfacente an¬ 
che su frequenze più elevate. 

Per l’esattezza, le antenne di questo genere funzio- 
nano sull'intera lunghezza d’onda per la gamma dei 
40 m, sul doppio della lunghezza d’onda per la gam¬ 
ma dei 20 m, sul triplo per la gamma dei 15 m, e sul 
quadruplo della lunghezza d’onda per i IO m* 

inoltre, sebbene la posizione del punto a bassa im¬ 
pedenza lungo il conduttore si sposti a seconda della 



SCARTAMENTO TURCA 65 mm 


TAVOLA DA 
mm 25 x 75 - 
LUNGHEZZA — 
215 cm 


CONDUTTORI 
DEL TENSORE 
LUNGHEZZA 
180 cm 


ANCORAGGI 


_ANCORAGGI 

-BARRA DI CORTOCIRCUITO 


-ET 


V 

VITI DA 
LEGNO>« 

massa 



LAMPADA 
AL NEON 


BOBINA 

CAVO COASSIALE 
DEL TRASMETTITORE 


PIASTRINA DA'CONDENSATORE 
mm 200 x 460 


Fig. 1 - Struttura fondamentale dellantenna mono-filare del 
tipo «End-Fed». 


banda, le estremità del tipo di antenna al quale ci ri¬ 
feriamo possono essere considerate ad alta impedenza 
per tutte le bande citate. 

Ciò premesso, un metodo tipico per alimentare la 
antenna da un’estremità tramite una sorgente a bassa 
impedenza è quello illustrato alla figura 1. Il circuito 
sintonizzato è in questo caso risonante sulla frequen¬ 
za di funzionamento, e viene accoppiato all’uscita a 
bassa impedenza del trasmettitore, mediante un siste¬ 
ma induttivo a bassa impedenza, impiegante una li¬ 
nea coassiale. 

Uno dei problemi che si presentano di solito nello 
impiego di questo sistema consiste nel fatto che il 
carico applicato all’uscita del trasmettitore risulta 
spesso migliore in alcune bande che non in altre. À 
tale riguardo, uno sguardo alla tabella 1 mette in evi¬ 
denza uno dei motivi. 

Questa tabella elenca infatti le lunghezze calcolate 
necessarie per ottenere la risonanza in corrispondenza 
di varie frequenze. 

E’ facile riscontrare che con nessuna lunghezza si 
può ottenere la risonanza su tutte le frequenze, e che 
l’antenna può funzionare in condizioni assai lontane 
da quelle di risonanza nei confronti di determinate 
frequenze. 

Oltre a ciò, un’antenna la cui lunghezza sia delimi¬ 
tata in base alla formula teorica può risultare risonan¬ 
te soltanto con una certa approssimazione sulla fre¬ 
quenza dì funzionamento, a causa dei numerosi fatto¬ 
ri che intervengono nei confronti della stessa fre¬ 
quenza di risonanza di un’antenna vera e propria, come 
ad esempio l’altezza al di sopra del suolo, la sua 
configurazione, e la presenza di oggetti che si tro¬ 
vano nelle immediate vicinanze del campo. 

Di conseguenza, ndenlificazione della lunghezza 
esatta per ottenere la risonanza migliore è di solito un 
problema di natura sperimentale. 

Ebbene, il «tensore» di antenna che illustriamo nel 
disegno di figura 2 è stato studiato proprio per risol¬ 
vere questo problema, inserendo un tratto di condutto¬ 
re di lunghezza variabile in corrispondenza dell'estre- 
mkà alla quale viene applicato il segnale di alimen¬ 
tazione. 

L’antenna stessa viene tagliata alla lunghezza mini¬ 
ma (in base alla tabella 1) per la quale sussiste l’inte- 
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resse del realizzatore. In seguito, il cursore di cortocir¬ 
cuito presente sul «tensore» viene regolato in modo da 
portarlo alla posizione che mette l'antenna in riso¬ 
nanza con le frequenze che implicano una lunghezza 
maggiore. 

Con le dimensioni illustrate, il «tensore» è in grado 
di aggiungere fino a 2 J m di lunghezza effettiva a 
qualsiasi tipo di antenna. Si rammenti però che la 
struttura «ripiegata» del dispositivo tiene conto del 
fatto che la lunghezza effettiva aggiunta è inferiore a 
quella del tratto di filo che viene inserito. Minore è la 
distanza tra i due conduttori, più pronunciata diventa 
inoltre questa discordanza. 

DETTAGLI COSTRUTTIVI 

Il disegno di figura 2 mette in evidenza i dettagli 
realizzativi del «tensore». La bobina, il condensatore 
del circuito accordato, e lo zoccolo del cavo coassiale 
vengono fissati ad una estremità di una piastrina di 
alluminio avente le dimensioni di mm 200 x 460. Un 
morsetto isolato, che può essere sostituito da un vero 
e proprio isolatore nel caso di potenza elevata, viene 
montato all'estremità opposta della piastrina, come 
punto di ancoraggio terminale per l'antenna. 

La suddetta piastrina viene fissata ad una estremità 
di una tavola di supporto in legno avente la sezione di 
mm 25 x 75, ed un lunghezza di circa 210 cm. T con¬ 
duttori di carico del «tensore» consistono in un tratto 
dì 180 cm di conduttore elettrico per impianti del 
diametro di 2,5 mm, del quale conduttore viene tolto 
Lisciamento esterno. 

Durante la rimozione di questo isolamento, occorre 
fare molta attenzione a non interrompere qualcuno dei 
conduttori della trecciola, in quanto, in tal caso, risul¬ 
terebbe difficile far scorrere la barra dt cortocircuito 
lungo i due conduttori. 


TABELLA 1 

BANDA 

FREQUENZA 

(MHz) 

LUNGHEZZA 

CALCOLATA 

PER 

RISONANZA 

(m) 

80 m 

3,5 

40,04 

(Mezza onda) 

3,6 

39,40 


3,7 

38,40 


3,8 

37,40 

40 m 

7,0 

41,50 

(Onda intera) 

7,3 

39,70 

20 m 

14,0 

42,30 

(Onda doppia) 

14,3 

41,00 

15 m 

21,0 

42,20 

(Onda tripla) 

21,45 

41,20 

10 m 

28,0 

42,40 

(Onda quadrupla) 

29,7 

39,80 



TABELLA 2 

BANDA 

DIAMETRO 

BOBINA 

ACCOP¬ 

PIAMENTO 

80 m 

50 mm 

44 spire diam. 1,6 

7 spire diam. 1,6 

40 m 

50 mm 

22 spire diam. 1,6 

6 spire diam. 1,3 

20 m 

40 mm 

14 spire diam. 1,6 

5 spire diam. 1,3 

10-15 m 

40 mm 

9 spire diam. 2,5 

3 spire diam. 1,6 


Questi ultimi vengono tesi in modo da risultare per¬ 
fettamente diritti tra gli isolatori di appoggio, dopo di 
che la barra di cortocircuito può essere realizzata nel 
modo chiaramente illustrato alla figura 3. 

Un breve tratto di filo di rame rigido deve essere 
saldato ad un terminale della lampada al neon, dopo 
di che questo filo viene fissato al terminale del «ten¬ 
sore», collegato al circuito accordato. 

La tabella 2 chiarisce la caratteristiche costruttive 
della bobina che deve essere abbinata ad un conden¬ 
satore variabile da 35 pF; quest'ultimo può essere co¬ 
stituito da un doppio variabile avente una capacità 
di 70 pF per sezione, con i due settori collegati in se¬ 
rie tra loro. 

Nel prototipo, si è fatto uso di bobine intercambia¬ 
bili a spinotto, sebbene sia del pari possibile usare 
un'unica bobina con prese intermedie e con commu¬ 
tatore. 

Naturalmente, è possibile usare anche altre combi¬ 
nazioni di valori induttivi e capacitivi, a patto però 
che il circuito accordato sia in grado di risonare sulla 
frequenza voluta. Sotto questo aspetto, è bene preci¬ 
sare che, sempre che lo si desideri, è possibile anche 
l'impiego di un circuito ad «L» in sostituzione de] cir¬ 
cuito accordato in parallelo di figura 1. Se si usa 
questo metodo per ottenere la sintonia dell'antenna, 
il condensatore variabile del circuito ad «L» deve esse¬ 
re collegato tra il lato sintonizzatore del «tensore» e 
la massa. 
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Fig. 3 - Semplice metodo di realizzazione della barra di corto¬ 
circuito, mediante la quale viene regolato l’effetto tipico del 
«tensore». 


IL FUNZIONAMENTO 

La piastrina metallica del «tensore» deve essere col¬ 
legata ad una buona presa di massa, con un conduttore 
della minima lunghezza possibile. In seguito, per re¬ 
golare il «tensore», è sufficiente staccare l'antenna e lo 
stesso «tensore» dal circuito sintonizzato. 

Regolare quindi il trasmettitore in modo da ottenere 
una certa potenza di uscita (rilevabile sull'indicatore 
della potenza di uscita dell'impianto, oppure mediante 
la riduzione della corrente di placca). 

Mantenendo il tasto chiuso per un breve periodo 
(in modo da evitare di arrecare danni allo stadio fi¬ 
nale di amplificazione), regolare il circuito sintoniz¬ 
zato di antenna fino ad ottenere la massima produ¬ 
zione di luce da parte della lampada al neon, e pren¬ 
dere nota della posizione del condensatore di antenna 
corrispondente alla massima indicazione di uscita. 


Ricollegare quindi l'antenna ed il «tensore» e rego¬ 
lare il cursore di quest'ultimo fino ad individuare nuo¬ 
vamente il punto di massima luminosità da parte del¬ 
la lampada al neon, che deve essere per quanto pos¬ 
sibile uguale a quella ottenuta per la messa a punto 
del condensatore, mentre l'antenna era staccata. 

E' molto importante aprire il tasto prima di toccare 
l'antenna, oppure le parti metalliche del «tensore» ed 
il cursore. Un eventuale contatto con questi compo¬ 
nenti mentre il tasto è chiuso non dà una forte scossa 
elettrica, ma può determinare una pericolosa brucia¬ 
tura sulla epidermide. 

Se non è possibile ottenere un effetto di carico ade¬ 
guato mediante successive operazioni di regolazione del 
trasmettitore, ridurre il numero di spire del circuito 
di accoppiamento induttivo per ridurre l'effetto di ca¬ 
rico, oppure aumentare il numero delle suddette spire 
per aumentare l'effetto di carico, e ripetere quindi l'in¬ 
tero procedimento. 

Non tentare di regolare il carico mediante una nuo¬ 
va messa a punto del circuito sintonizzato, una volta 
che la relativa messa a punto sia stata eseguita nel 
modo descritto. Per evitare la necessità di staccare 
l'antenna dal sintonizzatore, è possibile inserire un 
ponte per la misura del rapporto onde stazionarie lun¬ 
go il cavo coassiale, tra il trasmettitore ed il circuito 
di accoppiamento. In tal caso, tutte le operazioni di 
regolazione possono essere eseguite osservando l'indi¬ 
cazione fornita dal ponte. 

Naturalmente, con questo accorgimento il «tensore» 
ed il circuito accordato devono essere regolati in mo¬ 
do da ottenere la minima quantità di potenza riflessa. 

A beneficio dei principianti, che possono non avere 
la necessaria familiarità con un'antenna di questo ti¬ 
po, è infine opportuno aggiungere che per lunghezza 
di antenna si intende la lunghezza totale del filo a 
partire dal punto più lontano, fino al punto nel quale 
essa viene collegata al «tensore». Naturalmente, in 
questa lunghezza è compreso qualsiasi tratto verticale 
o semiverticale necessario per collegare l'estremità del 
tratto orizzontale dell'antenna al sintonizzatore. 


BENIAMINO FRANKLIN 

Essendo, da giovane, tipografo, 
a furia di comporre gli scritti de¬ 
gli altri, gli venne la velleità di 
scrivere anche lui, e cominciò a 
far versi, e propriamente delle 
«Ballate», che diffondeva poi, 
stampate, tra i suoi amici. Qual¬ 
cuna ebbe anche fortuna. Ma il 
padre, uomo di buon senso, gli 
fece notare che i suoi versi zop¬ 
picavano e la sua grammatica era 
poco sicura^ 

— Così — ebbe a dire più tardi 
Beniamino — mio padre mi salvò 
dall’irreparabile disgrazia di di¬ 
ventare un cattivo poeta, cioè il 
bipede più inutile, più insoppor¬ 
tabile, più abominevole che sia 
al mondo. (Larousse). 


ANEDDOTI 

Beniamino Franklin aveva por¬ 
tato con sè dall’America in In¬ 
ghilterra un servo negro. Per spie¬ 
gargli che cosa si doveva inten¬ 
dere per gentiluomo, Franklin gli 
aveva detto che gentiluomo è co¬ 
lui il quale mangia, beve e dorme 
senza aver bisogno di lavorare. 

L’ingenuo africano gli fece al¬ 
lora osservare: 

— Padrone , tutti lavorano in 
questo paese; l’aqua lavora, il 
vento lavora, il fuoco lavora, l’a¬ 
sino lavora, l’uomo lavora. Sol¬ 
tanto il porco non lavora, e man¬ 
gia, beve e dorme senza nessun 
fastidio. Il porco dunque è il so¬ 
lo gentiluomo che siavi in Inghil¬ 
terra? (Americo Scarlatti, Et ab 
hic et ab hoc). 


Beniamino Franklin andò un 
giorno a visitare una grande ma¬ 
nifattura di stoffe a Norwik, in 
Inghilterra. 

Il proprietario che l’accompa¬ 
gnava gli mostrava con compia¬ 
cenza il macchinario e i prodotti. 

— Queste — gli diceva — sono 
stoffe per le Indie. Queste altre 
per l’America. Quelle laggiù per 
le colonie dell’Australia. I nostri 
tessuti vanno proprio per tutto il 
mondo. 

Franklin intanto aveva osserva¬ 
to che gli operai della fabbrica 
erano coperti di stracci. 

Voltandosi allora al fabbrican¬ 
te, gli disse: 

— E per la gente di qui non 
ci sono dunque stoffe? 
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LA COSTRUZIONE 
DI UN OSCILLATORE 
MODULATO 


DI CARATTERISTICHE SEMIPROFESSIOIMALI 


seconda parte di I2EO dott. Guido SILVA 


IL MODULATORE 
DI AM ED FM 



i è già detto che il genera¬ 
tore di segnali in oggetto 
può essere modulato sia in 
ampiezza che in frequenza. 

Descriviamo ora il modulatore 
nei suoi vari aspetti, cominciando 
dai fattori circuitali per concludere 
con i dati costruttivi del complesso. 

Esso è montato, in circuito stam¬ 
pato, su un telaietto di 4,7 x 10,5 
cm e trova posto sul frontale della 
scatola schermante cui fanno capo 
quasi tutti i comandi esterni: dal 
cambio gamma, al comando di fre¬ 
quenza con condensatore variabile, 
a quella di frequenza «fine», ot¬ 
tenuta con diodo «varicap» ecc. 

Il «clou» del generatore di segna¬ 
le di B.F. è costituito (lo si è pure 
già detto) da un transistore uni- 
giunzione che, in regime di rilas¬ 
samento, genera un segnale «a den¬ 
te di sega». 

Il valore del resistore semifisso 
impiegato a determinare la costan¬ 
te RC del circuito è stato ottenuto, 
sperimentalmente, connettendo fu¬ 
sata del generatore ad un frequen¬ 
zimetro digitale a 7 digit. 

Si è prescelta una frequenza di 
modulazione pari a 1000 Hz esatti 
in quanto la soluzione rappresenta 
un pò l’ultima moda. Comunque 
si può ottenere qualsiasi frequenza, 
a volontà; basta sostituire il valore 


del resistore semifisso. Con circa 
10.000 12 si ottengono 1500 Hz ed 
a 25 kf2 si toccano i 550 Hz. 

In fig. 14 è visibile lo schema 
elettrico del circuito impiegato. In 
fig. 15 è riportato il piano costrut¬ 
tivo del circuito stampato, in gran¬ 
dezza naturale. 

Si riscontreranno due discordan¬ 
ze tra le fotografie di figg. 17 e 19 
ed il piano di montaggio di fig. 15. 
Esse riguardano la posizione di C 
(che é stato ruotato di 90°) e la 
comparsa di R2 che, per errore, 
era stato confinato sotto la baset¬ 
ta. Suggeriamo di seguire fedel¬ 
mente il piano di montaggio di 
fig. 15 che è senz’altro più razio¬ 
nale. Si ponga attenzione anche al 
ponticello esterno tra Bi di Tri ed 
R 2 . Quanto al condensatore C4, 
dal momento che la sua posizione 
non è affatto critica, possiamo di¬ 
sporlo dove è stato tratteggiato da 
noi, in parte sotto, in parte a lato 
della basetta, oppure, perpendico¬ 
larmente, sopra, nei pressi dei ca¬ 
vetti di uscita schermati, a destra. 

In fig. 16 è visibile un oscillo¬ 
gramma ottenuto con un oscillo¬ 
scopio a doppia traccia D 66 della 
Telequipment. 

Il doppio oscillogramma, grafica¬ 
mente rilevato per punti, (la mac¬ 
china fotografica ci è... schizzata 
letteralmente dalle mani all’atto del¬ 
la ripresa andando a schiantarsi sul 
pavimento!!!) è rigorosamente fe¬ 
dele all’originale e dimostra l’otti¬ 


mo comportamento del circuito ol¬ 
tre alla sua stabilità. 

La curva che denota l’andamen- 
to esponenziale della tensione «a 
dente di sega» è ottenuta prelevan¬ 
do il segnale all’uscita del conden¬ 
satore elettrolitico Cl, ai capi del 
potenziometro PI. La tensione si¬ 
nusoidale è invece rilevata all’e¬ 
stremo di «Uscita AM»; cioè ai ca¬ 
pi di C4. 

Si può accertare subito che le 
due tensioni sono tra loro in fase 
ed è interessante osservare come al 
raggiungimento della frequenza di 
accordo, in uscita, la sinusoide non 
ancora ben delineata, si distenda, 
si armonizzi quasi, ed infine incre¬ 
menti la sua ordinata, decisamente, 
sino a raddoppiarla. 

In una prima versione dell’appa¬ 
rato, quella fotografica, (vedi fig. 
17) a vero dire ci eravamo orien¬ 
tati verso una soluzione semi-ape¬ 
riodica del circuito di uscita; ma il 
controllo oscillografico della forma 
d’onda del segnale di uscita letteral¬ 
mente ci... ha spaventati! Abbiamo 
allora ripiegato su un circuito accor¬ 
dato. Vedremo in seguito i dati re¬ 
lativi alla bobina L che in un primo 
tempo era un’impedenza di RF. 

Quella che in effetti appare a 
fig. 17 che riporta la prima versione 
del modulatore. 

Il segnale modulante è prelevato 
dal «source» di Tr2, a valle del 
filtro LC, ad elementi in serie. 

Su posizione CW del commuta- 
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Fig. 14 - Schema elettrico del generatore BF - Modulatore 


tore selettore (portante pura), vo¬ 
lendo, si può modulare il segnale 
RF con una frequenza esterna, me¬ 
glio sinusoidale, compresa tra qual¬ 
che centinaio di Hz e qualche mi¬ 
gliaio. 

La profondità di modulazione, re¬ 
golabile con il potenziometro PI, in 
sede di taratura dello strumento 
MI (vedremo come, a suo tempo) 
può essere ottenuta per compara¬ 
zione, sempre per via oscilloscopi- 
ca. 


Il meccanismo di funzionamen¬ 
to del generatore a 1.000 Hz non è 
per nulla complesso; noi lo ritenia¬ 
mo anzi uno dei più semplici e va¬ 
lidi circuiti allo stato solido. Alla 
base del sistema c’è jl transistore u- 
nigiunzione, non molto conosciuto 
tra di noi, a vero dire. 

Strutturalmente esso comprende 
una barretta di silicio di tipo «n» 
che presenta dei contatti di natura 
resistiva (base uno, B1 - e base due 
B2) ai suoi estremi opposti. (Per 


questo, talvolta, il transistore uni- 
giunzione è anche definito un dio¬ 
do a doppia base). 

Un contatto raddrizzante, l’emet¬ 
titore, è inserito tra B1 e B2. In 
normali condizioni di esercizio B1 
è a potenziale prossimo a quello 
della massa, mentre una tensione 
positiva viene applicata a B2. 

Quando l’emettitore viene ad es¬ 
sere polarizzato direttamente inizia 
a scorrere una corrente di emettito¬ 
re ed il dispositivo comincia a con¬ 
durre. Pertanto, sinché esiste solo 
un dislivello di tensione tra B2 e 
B1 nel senso che B2 è positivo nei 
confronti di B1 non si avrà alcun 
deflusso di corrente. Appena però 
l’emettitore E raggiunge un’aliquo¬ 
ta ben definita di questo dislivello, 
allora inizia il deflusso. Questo va¬ 
lore di tensione, viene definito «t]». 
Ed r) è un dato specifico di ogni ti¬ 
po di transistore unigiunzione. Co¬ 
me in un thyristor, quando l’emet¬ 
titore raggiunge ti volte il dislivello 
di tensione tra B1 e B2 la resistenza 
tra gli elementi di base improvvisa¬ 
mente, ed in modo rilevante, si ri¬ 
duce, favorendo il flusso della cor¬ 
rente. 

Questa semplicità di cose unita 
ad altrettanta semplicità di impie¬ 
go fanno del transistore in parola 
un ottimo generatore di rilassamen¬ 
to, a dente di sega, e temporizzato¬ 
re. 

A fig. 18, per gli amanti... del 
brivido sperimentale (!) riportiamo 


ELENCO COMPONENTI DI FIG. 14 

R 

: resistore da 120 kTfc 1/2 W 5% 

Ri 

: resistore da 22 O, J/2 W 

R2 

: resistore da 22 O 1/2 W 

R3 

: resistore da 2,7 kfì 1/2 W 

R4 

: resistore da 82 FI 1/2 W 

P 

: potenziometro semifìsso da 25 k 

PI 

: potenziometro da 1 MH 

C 

: condensatore ceramico piatto da 0,1 nF - 50 V lav. 

CI 

: condensatore elettrolitico da 50 nF - 25 V lav. 

C2 

: condensatore elettrolitico da 50 nF ■ 25 V lav. 

C3 

: condensatore ceramico piatto da 0,01 ìm-F - 50 V lav. 

C4 

: condensatore al polistirolo di 67.500 pF «totali» - 1 % 150 V lav. 

L 

: induttanza da 0,4 H con nucleo in ferrite 

TRI 

: transistore unigiunzione 2N2160 (G.E.) 

TR2 

: transistore FET 2N5459 (Motorola) 

1 

: commutatore piccolo a 3 vie - 3 posizioni 

1 

: presa BNC 

1 

: circuito stampato come da figura 15 

2 

: rondelle distanziatrici - vedi testo 
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al commutatore 



B « Bianco 
A = Arancio 
G = Giallo 


BUA UG 
al potenz.P1 alcommut. 


Fig. 15 - Piano di montaggio su circuito stampato in grandezza naturale, del gene¬ 
ratore BF - Modulatore. 


un altro schema tipico. Il transisto¬ 
re è il tipo 2N 6027 della Casa ame¬ 
ricana Motorola. 

Il circuito elettrico di fig. 14 è 
un po’ il compendio pratico di 
quanto si è visto avanti. Il conden¬ 
satore C, primo responsabile con P 
ed R della frequenza generata, è 
ceramico a dischetto, a 60 V di 
lavoro. 

Come si è già detto, la stabilità 
del complesso è eccellente, senza 
fare ricorso a componenti fuori del¬ 
l’ordinario. 

Nel circuito vengono impiegati 
due elettrolitici* da 50 pF e 25 V di 
lavoro: attenzione quindi alle pola¬ 
rità. 

Il cavetto che dal potenziometro 
PI congiunge il «gate» del fet am¬ 
plificatore è schermato con scher¬ 
mo comune per BF, e così Faltro 
che dalFuscita di CI perviene sem¬ 
pre al potenziometro. La lunghezza 
di entrambi è di 21 cm. 

Con cavetto coassiale RG 58 
C/U, o analogo, (lungo in totale 
14 cm) viene invece connessa al 
bocchettone BNC, l’uscita del se¬ 
condo condensatore elettrolitico, u- 
scita che va collegata all’asse X del¬ 
l’oscilloscopio, durante le misure in 
FM. 

Naturalmente anche la «devia¬ 
zione in frequenza» (Af) del segna¬ 
le FM viene regolata dal potenzio¬ 
metro PI, mentre la frequenza ba¬ 
se dello spazzolamento stesso si può 
aggirare sui 10-r-lOO Hz. (E’ noto 
infatti che a frequenza bassa di 
«sweep» corrisponde migliore preci¬ 
sione di dettaglio nel rilievo delle 
curve). 

Le tensioni e le correnti che ab¬ 
biamo misurato ai terminali dei 
transistori sono riportate nella ta¬ 
bella 1. Si distinguono: valori rile¬ 
vati in AM, in FM od in CW (ri¬ 
spettivamente: Modulazione di Am¬ 
piezza, Modulazione di Frequenza, 
Onda Continua o Portante Pura), 
oltre a valori rilevati a potenziome¬ 
tro PI aperto o chiuso. 

La corrente totale assorbita dal 
Modulatore varia, in AM, da 3,5 
mA (a PI tutto escluso), a 4,5 mA 
a PI tutto incluso; in FM si regi¬ 
strano 3 mA. 

Su CW invece la corrente si aggi¬ 
ra su 1,2 mA. 

La bobina che sostituisce in pra¬ 
tica quella originale di fig. 17 è ri¬ 


presa a fig. 19 che mostra una vi¬ 
sione di assieme del modulatore fis¬ 
sato con due distanziatori sul pan¬ 
nello frontale della scatola che con¬ 
tiene il generatore di RF ed i co¬ 
mandi relativi. 

La bobina in parola può essere 
realizzata con nucleo in ferrite Phi¬ 
lips o con nucleo Siemens, reperibi¬ 
le presso la Siemens Elettra. 

I due componenti si equivalgono. 


Noi abbiamo impiegato un vecchio 
nucleo Philips stretto tra due flan¬ 
ge di ottone, tra quattro viti e sup¬ 
portato dall’angolare di cui a fig. 
20 . 

I nuclei «devono» essere senza 
vite di regolazione ad impedire ef¬ 
fetti di saturazione, che effe diva¬ 
mente, abbiamo riscontrato, quan¬ 
do non sia rispettato il traferro na¬ 
turale tra le «olle». 



Fig . 16 - Oscillogramma rilevato con oscilloscopio a doppia traccia D 66 della 
Telequipment. Si notino la forma d'onda tipica a dente di sega, ad andamento 
esponenziale, del segnale di livello minore (4 V circa p. a p.) e la sinusoide per¬ 
fetta del segnale di uscita (12 V circa p. a p.) 
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Fig. 17 - Fotografia del generatore di BF - Modulatore. 


Il nucleo Philips che abbiamo 
impiegato faceva parte di una vec¬ 
chia bobina di filtro BF. Sarà quin¬ 
di ben difficile che il Lettore pos¬ 
sa trovarlo. 

Era, ad ogni buon conto, del tipo 
K 3000.02 3 B2-CIA « 62 di 27x16 
mm. Sul cartoccio sono state avvol¬ 
te 1240 spire di filo da 0,14 smal¬ 
tato. Il coefficiente di autoinduzio¬ 
ne rilevato è molto prossimo a 0,4 
H, con una resistenza di circa 65 
fi, il che ci dà (a 1.000 Hz) un 
2 ti fL 6280.0,4 
Q = --- = - ^ 40. 

R 65 

Riteniamo possano essere impie¬ 
gati, in sostituzione, i tipi Philips 
più recenti: Al 250 Cat. N. 4322 
022 27060 oppure il tipo C*t. N. 
4322 022 27260 con avvolte 1256 
spire di filo smaltato da 0,11 mm. 


Il tipo Siemens corrispondente è il 
B65661 - LO250 - A028. Sia gli 
uni che gli altri nuclei devono es¬ 
sere senza vite di regolazione, però, 
con traferro naturale. Entrambi mi¬ 
surano 22x13 mm. Di tassativo non 
c’è nulla; è opportuno provare in¬ 
vece di scartare «a priori». 

L’induttanza L, abbiamo detto, è 
bene sia prossima a 0,4 H. 

Con la capacità in serie si com¬ 
pensa poi a piacere, per qualsiasi 
frequenza. Nel peggiore dei casi, 
quando non si possa disporre di u- 
na cassetta capacitiva decadica o di 
tutta una serie di condensatori da 
connettere tra loro in parallelo sino 
all’accordo, si potrà operare sul po¬ 
tenziometro semifisso P, variando 
la frequenza generata, di una picco¬ 
la percentuale sino ad aumentare il 
livello del segnale al massimo con¬ 


sentito, rilevato sull’oscilloscopio o 
in mancanza di questo, su un volt- 
metro per c.a., di elevata resistenza 
interna, connesso agli estremi di 
C4. 

Per quanti invece avessero a di¬ 
sposizione un ponte R.L.C. od un 
induttanzimetro la cosa si risolve¬ 
rebbe con maggiore facilità ancora, 
dal momento che noto^ L, C si 
ricava dalla formula generale: 

1 

f = -, da cui 

2tx VLC 

1 

C z= -, dove C è in Farad, 

4iz 2 Lf 2 

L in Henry, f in Hz. 

Nel nostro caso specifico, il va¬ 
lore di C4 è risultato pari a 67.500 
pF, cui corrisponde, (a 1.000 Hz) 
un’induttanza di circa 0,375 H. Ab¬ 
biamo usato un condensatore a die¬ 
lettrico polistirolo; ma anche uno 
al mylar o, nel peggiore dei casi, a 
carta, stante la frequenza di 1.000 
Hz, avrebbe potuto andare bene. 
Infatti la tolleranza capacitiva è del¬ 
l’ordine di qualche unità % prima 
che si rilevi uno sfasamento apprez¬ 
zabile tra i due rilievi oscillografi- 
ci di cui a fig. 16. 

Quindi è tale da consentire un 
ragionevole AC. 

Riteniamo comunque che l’impie¬ 
go di un nucleo diverso dal nostro 
obblighi il Lettore ad aumentare un 
poco Je dimensioni della basetta del 
modulatore. Giudicherà lo stesso, 
caso per caso. Ovviamente sarà ne¬ 
cessari, sovrapporre il nucleo av¬ 
volto denu bobina, con supporto e 
staffa relativi, al circuito stampato, 
avanti la sua costruzione definitiva. 
Vedremo poi come la stessa possa 
aver luogo. 

Per quanti volessero cimentarsi 
nel calcolo «ex novo» della bobina 
L, riportiamo la formula relativa: 

1 ' L • 

n = I -m cui n = numero 

I A l 

delle spire; L = coefficiente di au¬ 
toinduzione espresso in Henry; Al 
— coefficiente espresso in IO -9 
Henry (suggerito dalla casa), di¬ 
pendente dalle caratteristiche ma¬ 
gnetiche del nucleo. Unica preoccu¬ 
pazione per il Lettore: saper iden- 


TABELLA 1 

Tensioni misurate ai terminali dei transistori Tri, Tr2, di fig. 14, con 
voltmetro a 20.000 fì/V. 

Modulazione AM 

£ B1 — massa = 0,05 V 

Tri \ Emettitore — massa = 5.05 V 
( B2 — massa — 9,5 V 

Modulazione FM 

t B1 — massa = 0,05 V 

Tri l Emettitore — massa = 6,5 V 
/ B2 — massa — 9,5 V 

/ Gate — massa = 4,6 V -r 0 
~ „ \ Source — massa = da 3,4 V 
Tr2 a 6,1 V”> 

\ Drain — massa — 9,5 V 

( Gate — massa = 4,6 V -r 0 
\ Source — massa = da 3,4 V 

Tr2 j a 6.1 V “> 

( Drain — massa — 9,5 V 

(1) dipende dalla posizione di PI. 
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Fig. 18 - Circuito sperimentale di oscillatore di rilassamento servito dal transi¬ 
store unigiunzione 2N6027 della Motorola. Le forme d’onda rilevate all’uscita sono 
a dente di sega (V 1) ed impulsiva , (V 2) a seconda del punto di prelievo. 


tificare la sezione del filo che con¬ 
sente il massimo coefficiente di 
riempimento della cavità tra le olle 
contrapposte. 

Dalla formula si può ricavare che 
l’induttanza (in nH = nano-Hen- 
ry) L = Al ■ n 2 . 

E’ necessario ancorare tutta la ba¬ 
setta su due distanziatori, uno di 
ottone, l’altro di plastica (perspex 
o analogo). L’altezza di entrambi 
è di'8 mm ed il 0 pari all’altezza. 
Il primo è filettato con passo 3M, 
l’altro porta un foro passante da 
3,2 mm. Il secondo supporto, in 
plastica, è richiesto ad impedire un 
cortocircuito verso massa del ter¬ 
minale di uscita AM, che risulta 
molto vicino al foro passante della 
basetta, in basso a destra. 

La squadretta che sorregge la bo¬ 
bina L (vedi fig. 20) porta due fo¬ 
ri da 2 mm in cui passano altrettan¬ 
te viti di ottone, a testa svasata, 
che bloccano due distanziatori alti 
3 mm l’uno, ad impedire che la 
flangia di ottone possa fare a sua" 
volta un cortocircuito con i termi¬ 
nali del circuito stampato sotto¬ 
stante. 

Si noti dalla fotografìa di fig. 17 
che il potenziometro semifìsso P è 
montato adagiato sul piano della 
basetta. 

Non avendo sotto mano altro ti¬ 
po, di dimensioni minori, ci siamo 
trovati costretti a ricorrere a siffat¬ 
ta soluzione per motivi di ingombro 
verticale. Si faccia attenzione, nel 
montaggio dei componenti sulla ba¬ 
setta modulatrice, che la lunghezza 
delle 4 colonnine separatrici di ot¬ 
tone è di 31 mm. 

Pertanto, come si capirà meglio 
dopo, la «luce» utilizzabile in ver¬ 
ticale non può superare i 21 mm. 

La distanza tra la mezzeria del 
commutatore AM-CW-FM e quella 
della basetta è di 8,5 cm. 

^ Se ne tenga il debito conto nel 
dimensionare la lunghezza dei ca¬ 
vetti di collegamento in filo isolato 
normale. E’ bene che gli stessi siano 
di colore diverso, ad impedire erro¬ 
ri di collegamento alle pagliette del 
commutatore. 

Se la vicinanza tra il potenziome¬ 
tro semifisso P ed i circuiti com¬ 
prendenti le due impedenze di 10 
mH (GBC tipo 00/0498-04), di¬ 
sposte tra loro a squadra, sul fron¬ 
tale (di cui alla fotografìa di fig. 


19), dovesse determinare condizio¬ 
ni di instabilità nel processo di mo¬ 
dulazione, sarebbe necessario pro¬ 
cedere ad una schermatura dell’an¬ 
golo superiore sinistro della baset¬ 
ta di modulazione, con un angola¬ 
re di cui la fig. 21 dà dimensioni e 
sagomatura. 

Lo schermo, al solito, può essere 
realizzato con lamierino di ottone 
di 0,6 mm. 


Dopo aver piegato la lastra a 
squadra e pulito con paglietta di ac¬ 
ciaio l’interno superiore A si prov¬ 
veda a stagnarlo preventivamente. 

Il solito saldatore da 25 W gli 
consentirà di fare corpo unico con 
la pista esterna (massa) del cir¬ 
cuito stampato. Così si dovrebbe e- 
liminare ogni traccia di induzione e 
quindi ogni motivo di instabilità. 
Allo scopo, è bene -usare cavetto 



Fig. 19 - Vista di insieme del generatore di BF - modulatore montato sui due sup¬ 
porti - distanziatori e disposto tra i comandi del pannello frontale della scatola 
schermo del generatore. 
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Fig. 20 - Dettaglio dell'angolare porta- 
bobina L e dimensioni relative. 



tra ingresso e uscita del generatore di 
BF - Modulatore. 


schermato anche per le uscite AM - 
FM, connesse con le 2 impedenze 
di R.F. 

Per la Modulazione della portan¬ 
te con segnale esterno di BF è op¬ 
portuno ricorrere ad un filtro di in¬ 
gresso a tz. 

E’ necessario, allo scopo, provve¬ 
dere a connettere un resistore da 
1/2 W, 10 in parallelo ai due 
morsetti di ingresso, ed il filtro in 
parola, in serie al collegamento con 
il terminale superiore del potenzio¬ 
metro PI. 

Il filtro comprende un conden¬ 
satore passante di ingresso da 1.000 
pF, un secondo condensatore di pa¬ 
ri valore, in uscita, e, tra gli stessi, 
una impedenza di RF (tipo GBC 
00/0498-05) da 30 mH. 

Il tutto va montato in una sca¬ 
tola schermante che deve essere 
realizzata secondo i dati di fig. 22. 

Si ripieghi, allo scopo il solito 
rettangolo in lastra di ottone da 0,6 
mm, a squadra. Il rettangolo misu¬ 
ra 66 x 40 mm. I 66 mm vanno di¬ 
visi in 3 parti di 22 mm Tuna. Do¬ 
po la piegatura ad U, si ritaglino 
due quadrati di 22 mm di lato. 

Praticati in centro due fori, nei 
quali verranno saldati i due con¬ 
densatori passanti, si saldino tutto 
attorno le due fiancate, a stagno, 
facendo in modo che il lavoro esca 
a squadra e «pulito». 

Fissati i condensatori, si centri 
l’impedenza di RF isolando poi Y 



Fig. 22 - Scatola schermante che racchiude il filtro d'ingresso per la Modulazione 
Esterna. 


interno della cassetta con cartonci¬ 
no o tela isolante. 

Un ultimo lembo di ottone di 40 
x 22 mm (più due risvolti agli e- 
stremi di 2 mm per parte), chiuderà 
completamente la scatoletta, previa 
saldatura tutt’intorno. 

E’ opportuno che il terminale 
rosso della bobina (ingresso) ven¬ 
ga connesso all’ingresso del filtro, 
cioè al morsetto «caldo» del segna¬ 
le di BF, con un collegamento bre¬ 
vissimo, o quanto meno, con cavet¬ 
to schermato. 

Un foro da 1 mm praticato a me¬ 
tà schermo circa, nel quale andrà 
forzato e saldato un filo di rame ri¬ 
gido, servirà a bloccare lo schermo 
medesimo alla massa, come ben ap¬ 
pare dalla stessa fig. 22. 

Naturalmente, applicando in in¬ 
gresso segnali non sinusoidali di 
frequenza molto diversa dai 1.000 
Hz, la forma di onda in uscita ri¬ 
sulterà parecchio distorta, come si 
era detto avanti. 


CIRCUITO 

DEL «MODULOMETRO» 

ED INDICATORE DEL LIVELLO 
DELLA PORTANTE 

Un oscillatore modulato di una 
certa classe deve necessariamente 
comprendere un dispositivo capace 
di rilevare la profondità di modula¬ 
zione, quando si lavora in AM. Il 
problema non si pone nel caso di 
FM, in quanto già provvede l’oscil- 
loscopio per altra via. 

D’altra parte, se si vogliono ef¬ 
fettuare rilievi di precisione si può 
a volontà, inserire l’oscilloscopio 
durante le misure, anche se ciò, e- 
videntemente non è sempre pratico. 

E’ noto che la «profondità di mo¬ 
dulazione» di un dato segnale AM 
non è rigorosamente costante al va¬ 
riare della frequenza di emissione 
del generatore in quanto la «resi¬ 
stenza Dinamica» Rd del C.O. si 
riduce al crescere della frequenza 
f, poiché crescono le perdite circui¬ 
tali e di conseguenza deve variare 
il tasso di reazione a compensarle. 

Tutto ciò comporta un aumento 
della corrente assorbita ed uno squi¬ 
librio delle condizioni originarie. Il 
fenomeno, invero, è tanto più sen¬ 
tito negli oscillatori allo stato soli¬ 
do. 
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Si sarebbe quindi potuto girare 
Tostacolo, misurando il livello del¬ 
la componente di BF dopo la sua ri¬ 
velazione, a valle di un circuito a- 
deguato. La cosa però non è di fa¬ 
cile realizzazione, tanto più che si 
richiederebbe Fimpiego di un milli- 
voltmetro da inserire nel circuito di 
misura, alFinterno dell’apparato; 
quindi un’ulteriore complicazione. 

Abbiamo risolto il problema per 
altra via. Il circuito modulometri¬ 
co, si limita a rilevare il livello del 
segnale di BF, per ogni posizione di 
PI del modulatore in quanto, lo 
strumento MI non ci dà una lettura 
immediata della profondità di mo¬ 
dulazione, ma ci permette di risa¬ 
lire ad essa con l’uso di un grafico, 
come potremo vedere in seguito. 

Per ogni singola gamma potrem¬ 
mo quindi tracciare una curva, su 
carta millimetrata, curva che, pre¬ 
vio controllo oscilloscopico in sede 
di taratura, ci permetterebbe di ri¬ 
salire sempre alla profondità di mo¬ 
dulazione voluta, entro il 50%, per 
ogni singola gamma. 

In fig. 23 è riportato il circuito 
elettrico completo del dispositivo. 
Con linee meno marcate, invece, ap¬ 
pare la parte di attenuatore già de¬ 
scritta. La fig. 24 dà la riproduzio¬ 
ne fotografica del 1° filtro di rete 
(che abbiamo già trattato) con re¬ 
lativa nicchia A a destra, e sopra, 
il coperchio del complesso di ali¬ 
mentazione (di cui si è pure am¬ 
piamente detto), corredato dei due 
condensatori passanti che vanno 
connessi al primario di Tl. 

A destra, infine, la scatola scher¬ 
mante dello strumento misuratore 
di livello MI, il microdeviatore e, 
sopra il coperchietto mobile, il cir¬ 
cuito stampato di cui a fig. 25. 

Sul circuito stampato si distin¬ 
guono, a destra, il potenziometro 
PI da 10 kll che opera come un re¬ 
sistere addizionale e che, per mo¬ 
tivi di spazio, abbiamo scelto di ti¬ 
po professionale (Cermet della 
Bourns), il secondo P2, pure da 10 
k fi, di serie normale, un condensa¬ 
tore da 2 \\i¥ a 100 V di prova, 
molto compatto (10 x 22 mm), i 
due resistori da 10 kll, al 5%, da 
1/2 W, ed i due diodi al germanio 
tipo 1N34A (noi abbiamo usato i 
Philips OA95 scelti in coppia). Le 
dimensioni dello schermo, ovvia¬ 


mente dipendono dal tipo di stru¬ 
mento MI impiegato. 

Abbiamo fatto ricorso ad un tipo 
giapponese, con frontale quadro 
da 43 mm, tutto trasparente, pro¬ 
fondo, per la parte incassata, 22 
mm. Il foro circolare che va prati¬ 
cato nel pannello frontale è di 38 
mm. La marca dello strumento è 
indifferente: tanto si equivalgono. 
L’errore massimo che questi stru¬ 
menti raggiungono, tocca infatti il 
4%, e la loro sensibilità f.s. è di 
100 \iA. 


Basterà, nel dubbio, campionario 
una volta per tutte con uno stru¬ 
mento di sicuro affidamento. 

Il circuito stampato di fig. 25 
misura cm 4 di altezza e 5 di lar¬ 
ghezza. E’ realizzato con bachelite 
comune in quanto non si richiedono 
dielettrici speciali a causa della c.c. 
e della BF che lo percorrono. La pi¬ 
sta è ricavata, al solito, da una la¬ 
strina di rame di spessore medio 
pari a 0,02 mm. 

Separato da due distanziatori di 
spessore 4 mm, con foro da 2,1 



Fig. 23 - Circuito elettrico del «Modulometro» e dell’indicatore di livello della por¬ 
tante. La parte disegnata a tratto leggero fa parte dell’attenuatore di fig. 11. 
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Fig. 24 - Fotografia del filtro di rete di cui a fig. 2, dell’involucro schermante il 
complesso di alimentazione e dello schermo dello strumento MI oltre al circuito 
modulometrico e di livello di portante. 


min, è tenuto bloccato al coperchio 
della scatola di schermo di MI me¬ 
diante due viti a testa svasata, in 
ottone, lunghe 10 mm. 

Si presti la massima attenzione 
durante la saldatura dei terminali 
dei diodi al germanio perché un ec¬ 
cessivo riscaldamento può facilmen¬ 
te distruggerli. Il riccio terminale 
serve appunto a ridurre il pericolo 
termico. E’ sempre bene, comun¬ 
que, ricorrere alle pinze a becchi in 
funzione termo-dissipativa. 

I cavetti di congiunzione al de¬ 
viatore sono isolati in plastica di 
colore diverso, a seconda della fun¬ 
zione. Vanno tenuti lunghi esatta¬ 
mente quanto dovuto. 

Sul fianco superiore dello scher¬ 
mo sono praticati due fori attraver¬ 
so i quali due condensatori passan¬ 
ti raggiungono lo strumento com¬ 
pletamente schermato. Essi ^anno 
saldati sulla loro ghiera esterna «in 
loco». La loro capacità è dell’ordi¬ 
ne dei 2.000 pF; ma non è critica. 

Sono invece sotto schermo comu¬ 
ne i due cavetti che vanno connes¬ 
si all’uscita dell’attenuatore, trami¬ 
te diodo e filtro passa-basso il pri¬ 
mo, all’uscita AM della basetta di 
BF, il secondo. 

La scatoletta schermante di MI, 
va realizzata con la solita lastra di 
ottone, secondo il disegno di fig. 26. 

Le quote vanno rispettate al mm 
perché si rischia di non riuscire a 
far stare il tutto nella cassetta e- 
sterna dell’oscillatore modulato, dal 
momento che la stessa, a cose fatte, 
risulterà piena come un uovo! 

Ad evitare pericoli di irradiazio¬ 
ne il piano base dello schermo dello 


strumento porta anche i 4 fori da 

2.5 mm per il fissaggio di MI al 
pannello frontale. I 4 dadini in gio¬ 
co, per comodità di montaggio, so¬ 
no stati sostituiti da 4 tondini da 
4 mm, forati e filettati, con taglio 
in testa, per il cacciavite. 

Dalla fotografia di fig. 24, ma 
più ancora dal disegno di fig. 26 si 
può notare che il piano base è 
asimmetrico. Ciò dipende... dallo 
spazio a disposizione. 

La scatola di schermo compren¬ 
de, ovviamente, le 4 pareti laterali 
alte 30 mm ed il coperchio che de¬ 
ve essere realizzato a tenuta stagna 
e fissato, come si può notare sem¬ 
pre da fig. 24, con 4 viti autofilet- 
tanti. La piastrina di ottone costi¬ 
tuente le pareti laterali è lunga 

128.5 x 30 mm di altezza e va ripie¬ 
gata ripetutamente a squadra, fa¬ 
cendo sovrapporre l’ultimo lembo 
che, stagnato all’interno preventiva¬ 
mente, si fisserà, sempre a stagno* 
al resto della scatola. Una generosa 
stagnatura (con saldatore da 50 
W), all’interno ed all’esterno, tra 
piano base e le 4 pareti laterali, 
chiuderà, alla fine, il capitolo delle 
costruzioni in ottone. 

Riteniamo ora, nell’interesse del¬ 
l’esito finale, di fissare, sia pure per 
sommi capi, alcune considerazioni 
sulla tecnica seguita nella realizza¬ 
zione dei circuiti stampati, tecnica 
che ci interessa molto da vicino, sia 
dal punto di vista della praticità 
delle operazioni, che della validità 
del lavoro ultimato. In vari casi ab¬ 
biamo operato con criteri stretta- 
mente personali. 


Naturalmente quanto diremo sa¬ 
rà riferito ai montaggi singoli e 
non ovviamente alla tecnica del la¬ 
voro in serie. 


I CIRCUITI STAMPATI 
IMPIEGATI 

Il circuito stampato possiede una 
tale quantità di pregi da acco¬ 
munare alla semplicità costruttiva, 
l’uniformità di resa e la praticità di 
impiego. 

Dal momento che ogni progetto 
richiede un suo circuito stampato, 
è ovvio che dovremo provvedere di¬ 
rettamente, caso per caso. E vedia¬ 
mo subito come. 

Esistono in commercio, come è 
ben noto, lastrine di materiale fe- 
nolico o di vetronite per RF, rico¬ 
perte da un foglio di rame elettro- 
litico, su una faccia o su entrambe. 

Lo spessore del supporto si ag¬ 
gira sugli 1,6 4- 2 mm mentre il la¬ 
mierino è spesso da 0,015 a 0,035 
mm. 

Il principio informatore della co¬ 
struzione del circuito stampato (c. 
s.) è il seguente: ricoprire con ma¬ 
teriale che, non solo non reagisca 
all’immersione in una soluzione 
chimica che intacca il rame, ma pro¬ 
tegga la parte sottostante durante 
la fase di reazione chimica, deter¬ 
minando con ciò una «pista» che, 
snodandosi convenientemente, con¬ 
giunga due o più componenti tra 
loro. 

Naturalmente questo processo di 
reazione chimica deve essere: con¬ 
trollabile, abbastanza rapido e si¬ 
curo quanto al risultato. 

Sperimentato il circuito da rea¬ 
lizzare su una tavoletta, si provve¬ 
de a duplicarlo su c.s., ricoprendo 
cioè la pista con una sostanza ca¬ 
pace di proteggerla dall’azione cor¬ 
rosiva del sale impiegato, lasciando 
invece agio alla reazione di dissol¬ 
vere il rame che va eliminato. Il sa¬ 
ie impiegato è, in genere, Cloruro 
di ferro (Fe CI3). 

Esso non è dannoso alla salute, 
i suoi vapori, alla temperatura am¬ 
biente, non sono pericolosi e la sua 
azione è rapida ed efficace (circa 
60 minuti per una piastra di medie 
dimensioni). La tecnica impiegata 
per proteggere la pista può essere 
diversa. 
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B = Bianco 
R = Rosso 


Fig. 25 - Piano costruttivo in grandezza naturale del circuito stampato , del «Modu- 
lometro» - indicatore di livello di cui in fig. 23 è riportato il circuito elettrico. 


Tra le varie soluzioni, ne abbia¬ 
mo impiegate vantaggiosamente 
due: l’uso delPinchiostro serigrafi¬ 
co e l’impiego del nastro adesivo 
speciale con relativi terminali a di¬ 
schetto. 

In entrambi i casi si deve prepa¬ 
rare la piastra, ripulendo a specchio 
il rame con paglietta di acciaio a- 
brasiva. Indi si sgrassa il tutto a 
dovere con alcool denaturato. 

Riempito d’inchiostro serigrafico, 
molto diluito con alcool denaturato, 
un pennino per normografia (dal n. 
7 al 16, a seconda delle necessità) 
lo si impieghi direttamente sul ra¬ 
me. 

Dal momento che, in genere, sulla 
pista si deve costituire con un cer¬ 
chietto un appiglio al quale va sal¬ 
dato il terminale di uh resistore, di 
un condensatore od altro, si può 
sfruttare il fondo circolare di un 
pennino di dimensioni maggiori, 
ad es. dal n. 20 al n. 30. 

Basta predisporre sulla pista, nel 
punto appropriato, un foro da 
0,9 -j- 1 mm al quale appoggiare 
l’ago interno del pennino. Ne de¬ 
riverà una macchiolina, di inchio¬ 
stro serigrafico, quindi un dischet¬ 
to di rame che noi useremo come 
ancoraggio per i nostri scopi. 

Nel caso dovessimo ricavare un 
cerchietto di rame, isolato, nel bel 
mezzo di tutta una superficie rama¬ 
ta, basterebbe tracciare, con un 
compasso, 2 cerchi concentrici sul¬ 
la superficie inchiostrata e togliere, 
con la punta di un raschietto, tutto 
l’inchiostro interposto. Il sale stesso 
provvederebbe ad eliminare il con¬ 
duttore non richiesto. 

Per rilevare una pista da una rivi¬ 
sta (a parte la fotocopiatura) o per 
duplicare un circuito già esistente, 
pensiamo che la soluzione più pra¬ 
tica sia ricopiarlo su carta velina, 
o carta trasparente tracciando con 
evidenza i segni dei fori, che costi¬ 
tuiscono un po’ la falsariga di tutto 
il sistema. 

Fissato il foglio alla piastra ra¬ 
mata si provveda a praticare i fori, 
esattamente al loro posto, con una 
punta da 1 mm. 

E’ importante seguire fedelmente 
la matrice se non si vuole gettare 
poi il lavoro reso inutile dall’im¬ 
possibilità materiale di inserire in 
un circuito stampato un resistore 
od un condensatore che non trova¬ 


no il loro posto, perché troppo sa¬ 
crificati. 

Nel caso si debbano realizzare 
delle piastrine molto compatte, può 
essere utile montare i componenti 
verticalmente. Procedendo con or¬ 


dine e con precisione si arriva, con 
un po’ di esperienza, a realizzare 
un buon lavoro. 

Ricordiamo che in commercio 
esistono scatole corredate di tutto 
il necessario «ad hoc». Prima di 



Fig. 26 - Quota dei componenti la scatola schermante lo strumento MI e coper¬ 
chino porta-circuito stampato di cui alle figg. 23 e 25. 
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immergere nel bagno la piastrina 
finita è bene attendere un paio di 
ore, per avere la certezza che l’in- 
chiostro si sia asciugato del tutto. 

L’altra soluzione, molto pratica 
ed immediata fa ricorso ad uno 
speciale nastro adesivo. Il nastro, 
di varie larghezze (da meno di 1 
mm a vari mm), viene adagiato e 
tenuto leggermente teso tra due 
fori. Attorno ad ogni foro si 
dispone un dischetto di varia mi¬ 
sura, a seconda delle esigenze, di¬ 
schetto che viene centrato rigorosa¬ 
mente, mediante una pinzetta ana¬ 
loga a quelle impiegate dai colle¬ 
zionisti di francobolli. Nella tesa¬ 
tura del nastro si abbia l’avverten¬ 
za di comprimerlo bene, prima di 
immergerlo nel bagno, ad eliminare 
bolle d’aria che comportano inva¬ 
riabilmente l’interruzione della pi¬ 
sta di rame. 

Nel caso deprecato, si può ov¬ 
viare all’inconveniente stabilendo 
un ponticello con un filo di rame, 
tra i due punti interrotti. 

Sta alla sensibilità degli interes¬ 
sati saper scegliere per il meglio. 
Quando le piastre sono comunque 
pronte si provveda ad immergerle 
nel bagno. Esso è costituito da ac¬ 
qua comune, possibilmente calda, 
che scioglie pari peso di Cloruro 
Ferrico in una bacinella di vetro 
o di plastica. Il Cloruro Ferrico si 
riconosce anche per il suo carat¬ 
teristico color ocra. 

E’ bene agitare ogni tanto la so¬ 
luzione durante il processo di rea¬ 
zione, sino a che il foglio di rame 
si riduce ad un velo quasi traspa¬ 
rente. 

Quando ogni traccia di materiale 
conduttore libero è sparita definiti¬ 
vamente, si tolga la piastra con una 
pinzetta plastica (non la si usi di 
metallo che verrebbe invariabil¬ 
mente corroso) e la si lavi sotto 
acqua corrente. 

E’ opportuno non respirare va¬ 
pori del sale in soluzione ad elevata 
temperatura e non toccare gli oc¬ 
chi con le mani umide del soluto. 
Si lavino le stesse con sapone ad 
operazione conclusa. 

Una data quantità di soluzione 
può servire due o tre volte: dipen¬ 
de dalla quantità impiegata in rap¬ 
porto alla necessità. Indi si deve 
gettare. La soluzione restante va 
conservata in un recipiente scuro, a 


chiusura ermetica, lontano dalla lu¬ 
ce del sole. Non è certo pratico pre¬ 
parare la soluzione volta per volta. 

La piastra lavata può essere a- 
sciugata all’aria libera o con carta 
assorbente. 

Dopo una leggera passata con 
paglietta abrasiva deve essere sta¬ 
gnata lungo tutta la pista con sal¬ 
datore di potenza non superiore ai 
30 W. 

Prima di procedere oltre nella 
descrizione, ci sembra opportuno 
precisare, anche sulla scorta di da¬ 
ti sperimentali acquisiti successiva¬ 
mente, alcuni particolari di proget¬ 
to e costruttivi che possono meglio 
chiarire la funzione e l’impiego del 
«modulatore» in quanto generatore 
di una frequenza di «spazzolamen- 
to» che può andare, come si è vi¬ 
sto, da 10 ad oltre 100 Hz. 

La frequenza generata non è na¬ 
turalmente sinusoidale, ma a «den¬ 
te di sega» secondo l’oscillogram¬ 
ma di fig. 16. Il suo valore dipen¬ 
de ovviamente da R (120 kÙ al 
5%) e da una capacità aggiuntiva 
Cp, che può benissimo venire per¬ 
manentemente connessa tra il ter¬ 
minale A di R e la massa. Un con¬ 
trollo pratico frequenzimetrico ha 
dimostrato che ad un valore di Cp 
aggiuntivo pari a 100.000 pF corri¬ 
spondono 50 Hz, mentre a 300.000 
pF corrisponde una frequenza di 
«spazzolamento» pari a 25 Hz. I 
20 Hz si raggiungono con 370.000 
pF, ed i 15 con 550.000 pF. I 10 
Hz si ottengono invece con 0,9 uF. 

Senza capacità aggiuntiva, con i 
120 kn di R e la C originale, la 
frequenza generata risultava pari 
a 105 Hz. 

Si è preferito, in sostanza, per 
non smontare il modulatore, sal¬ 
dare il condensatore tra la paglietta 
FM della prima parte del commu¬ 
tatore e la massa più vicina. 

Abbiamo anche accertato che la 
connessione permanente di Cp in 
circuito non influenza assolutamen¬ 
te la generazione del segnale a 1.000 
Hz, in AM. 

Per chi volesse disporre della 
possibilità di «sweeppare» il se¬ 
gnale FM su 2 o 3 frequenze diver¬ 
se, suggeriamo di impiegare un 
microdeviatore con il cursore inse¬ 
rito sul terminale A di R (che può 
essere prelevato, come abbiamo vi¬ 
sto, direttamente alla paglietta del 


commutatore a 3 vie 3 posizioni), 
connesso a massa mediante le capa¬ 
cità prescelte. Abbiamo detto e con¬ 
fermiamo che la frequenza di 
«spazzolamento» è determinante 
agli effetti della reale rispondenza 
della curva di selettività rilevata, 
nel senso che più bassa è la fre¬ 
quenza, più fedele diviene il trac¬ 
ciato. Però, in contrapposto, sotto 
i 50 Hz l’oscillogramma, su normali 
tubi RC a media persistenza, divie¬ 
ne di difficile rilievo stante lo sfar¬ 
fallio determinato dalla bassa per¬ 
sistenza deH’immagine sulla retina 
del nostro occhio. 

Diremo che le apparecchiature 
professionali hanno un dispositivo 
di comando che permette di sce¬ 
gliere, a volontà, la frequenza di 
«spazzolamento» tra qualche Hz ed 
alcune decine. 

Noi abbiamo preferito il rilievo 
più fedele ed abbiamo scelto in 
conseguenza la frequenza di 10 Hz, 
cioè un valore di Cp pari a 0,9 |^F, 
al 2%. 

La tensione c.c. di uscita, in ca¬ 
so di AM ed FM, è prossima ai 6 
V, mentre quella eff. in c.a. della 
frequenza prescelta, supera appena 
i 12 V. 

Merita una precisazione a parte 
anche il valore capacitivo effetti¬ 
vo di C4 di cui a fig. 14. Dobbiamo 
infatti intenderlo comprensivo del 
valore del condensatore di ingres¬ 
so al filtro passa-basso di RF di 
cui a fig. 19, (che gli risulta in 
parallelo) comprendente la impe¬ 
denza a nido d’ape, in alto a 
sinistra ed il condensatore cerami¬ 
co a lato, di nominali 10.000 pF. 
Pertanto la capacità effettiva di C4 
(al polistirolo, di preferenza) sarà 
ottenuta sottraendo ai 67.000 pF 
del valore della capacità richiesta, 
il valore del condensatore ceramico 
in oggetto. Comunque, la cosa si 
risolve facilmente con l’uso dell’o¬ 
scilloscopio, inteso ad ottenere in 
uscita, ai capi di C4, la sinusoide 
di fig. 16. Nel nostro caso il valore 
di C4 è stato di esatti 50.000 pF, 
all’1% 

A questo punto, tutto è pronto 
per il fissaggio dei componenti sulle 
basette e per la saldatura relativa. 
Noi, a nostra volta, dovremmo es¬ 
sere ormai preparati alla realizza¬ 
zione delle due cassette in allumi¬ 
nio. 
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RASSEGNA 
DI ANTENNE 

prima parte di I2AT - G. BOSCHETTI 


Lo scopo di questa serie di articoli è di analizza¬ 
re un certo numero di antenne che possono in¬ 
teressare ì radiodilettanti e coprono nella loro 
totalità un campo di frequenza che da alcuni 
MHz arriva fino oltre i 1,000 MHz, 

Di tutte queste antenne verrà fatta una descrizio¬ 
ne generale e basilare cercando, nei limiti del 
possibile, di conciliare il problema della preci¬ 
sione e della chiarezza con quello della praticità; 
per alcune, largamente diffuse, verrà fatto un di¬ 
scorso piu particolare ed approfondito. 
L'intenzione non è quella di consigliare un'an¬ 
tenna piuttosto che un altra, ma analizzare t 
parametri più importanti per la caratterizzazione 
di un'antenna, lasciando quindi al lettore la de¬ 
cisione riguardante il tipo da usare, in funzione 
delie singole esigenze, della frequenza di impiego 
e delle prestazioni offerte. 

Per meglio valutare alcuni parametri la trattazio¬ 
ne è preceduta da alcune note riguardanti la 
dinamica di un collegamento radio. 


e antenne sono particolari circuiti necessari 
per irradiare nello spazio l'energia a radio- 
frequenza, generata da un trasmettitore, o per 
captare l'energia elettromagnetica viaggiante nello spa¬ 
zio al fine di convogliarla nel ricevitore. 

L'irradiazione avviene sotto forma di onde elettro- 
magnetiche che si propagano nello spazio ad una ve¬ 
locità prossima a quella della luce (300.000 km/s). 

Normalmente tra l'antenna ed il trasmettitore (o ri¬ 
cevitore ) esiste una linea di trasmissione che ha il com¬ 
pito di trasferire la maggior quantità possibile di radio 
frequenza generata, a captata al ricevitore. 

Il complesso apparato-linea-antenna deve essere pro¬ 
gettato e costruito in modo tale da fornire il più alto 
rendimento possibile; in particolare, la linea deve ave¬ 
re minime perdite; ciò viene ottenuto curando l'accop¬ 
piamento con apparato e antenna. 

Quest'ultima deve possedere caratteristiche dimen¬ 
sionali e costruttive tali da ottenere la massima irra¬ 
diazione possibile nel modo desiderato, senza feno¬ 
meni dissipativi che possano ridurre eccessivamente 
l'energia totale irradiata rispetto a quella generata. 




Fig. 1 - Collegamento per riflessione e per onda diretta tra due punti generici. 
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Fig. 2 - Esempio di collegamento tra due punti generici in funzione dell’angolo di radiazione verticale. 


DINAMICA DI UN COLLEGAMENTO RADIO 

Un’antenna normale, per impieghi radiantisti, irra¬ 
dia in molte direzioni con intensità variabile a secon¬ 
da del tipo impiegato. 

Due di queste hanno una particolare importanza, es¬ 
sendo specifiche di due diversi modi di propagazione 
e casi limiti nello stesso tempo; esse sono indicate 
con A e B nella fig. 1. 

Quella A, chiamata onda di terra, è quella che per¬ 
mette il collegamento tra due punti X ed Y, in vista 
e senza ostacoli tra di loro (non permette il collega¬ 
mento tra X e Z essendo Z sotto l’orizzonte). 

E’ la propagazione tipica per frequenze superiori 
a 70 ~~ 80 MHz ed anche quella sfruttata sulle bande 
HF per i collegamenti locali. 

La massima distanza alla quale può avvenire un col- 
legamento in diretta è funzione dell’altezza h dal 
suolo delle antenne di X e di Y e si ricava da 
d Km = 3,6 (Vhx + Vhy) 
dove hx e hy sono espresse in metri. 

L’irradiazione del tipo B è quella che permette i 
collegamenti per riflessione, cioè il segnale viene ri¬ 
flesso dagli strati ionizzati dell’atmosfera e viene ri¬ 
mandato verso terra, permettendo così il collegamento 
tra X e Z. 

Questo discorso è valido fino a frequenze dell’ordi¬ 
ne dei 70 -i- 80 MHz dopo di che l’energia elettro- 
magnetica perfora gli strati ionizzati proseguendo ver¬ 
so l’alto e non avviene più la riflessione; rimane a 
questo punto a disposizione solo l’onda di terra A. 

Non è detto a priori che il segnale lasci l’antenna 
nella direzione B, può lasciarla con qualsiasi altra di¬ 
rezione ma, nella maggioranza dei casi, sarà compre¬ 
sa tra A e B; ciò dipende dall’antenna e da come è 
impiegata. 

Da quanto sin qui esposto è ovvio dedurre che col- 
legamenti dell’ordine delle migliaia di chilometri non 
avverranno sicuramente tramite l’onda diretta ma so¬ 
lo per mezzo di quella riflessa. 


Più precisamente il collegamento radio tra due pun¬ 
ti generici sulla superfìcie terrestre, molto distanti tra 
loro, può avvenire in diversi modi, due dei quali sono 
schematizzati nella fig. 2 dove è riportato l’esempio 
di un collegamento effettuato tramite una sola rifles¬ 
sione (linea tratteggiata) e uno effettuato per mezzo 
di tre riflessioni totali (linea continua). 

Tenendo conto che ogni volta che il segnale viene 
riflesso (sia dagli strati ionizzati che dalla superfìcie 
terrestre) subisce una notevole attenuazione è chiaro 
che sarebbe da preferire la via più semplice, usando 
possibilmente antenne con basso angolo di radiazio¬ 
ne verticale (a). 

Osservando la figura 2 si potrebbe pensare che esi¬ 
stano zone in cui i] collegamento è possibile solo ed 
esclusivamente impiegando un’antenna con un parti¬ 
colare angolo a, ma questo è vero solo in parte per¬ 
ché le linee che rappresentano il collegamento radio 
sono in effetti dei fasci, più o meno larghi, figura 3. 

In effetti esiste una zona di silenzio (S) ed è 
quella compresa tra la massima distanza alla quale può 
essere effettuato un collegamento diretto e la minima 
distanza alla quale il contatto può avvenire per ri¬ 
flessione. 

Il problema della radio propagazione in verità è un 
po’ più complesso, ma i princìpi basilari su cui appog¬ 
gia, che sono poi quelli più pratici, intuitivi ed impor¬ 
tanti, sono appunto quelli accennati. 

Si può solo aggiungere, per completezza, che la po¬ 
sizione dello strato riflettente è variabile in continua¬ 
zione facendo sì che l’ampiezza della zona di silenzio 
(funzione della distanza alla quale la prima riflessio¬ 
ne raggiunge la terra) sia di conseguenza abbastanza 
aleatoria (propagazione più o meno aperta) ; questo 
fatto contribuisce (unitamente a cambiamenti che av¬ 
vengono all’interno degli strati ionizzati) a far sì che 
la frequenza alla quale avviene la perforazione non 
sia ben definibile oscillando comunque attorno ai va¬ 
lori precedentemente menzionati. 
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PARAMETRI PRINCIPALI DI UNA ANTENNA 
Guadagno 

Il guadagno di una antenna è comunemente definito 
come il rapporto tra la massima intensità di radiazio¬ 
ne, prodotta in una certa direzione, e la massima in¬ 
tensità prodotta nella stessa direzione da una antenna 
di riferimento con la stessa potenza RF. 

Se come riferimento viene presa un'antenna, ipote¬ 
ticamente senza perdite, che irradia uniformemente 
in tutte le direzioni, si dice che il guadagno è riferito 
ad un radiatore isotropico (guadagno 1 = 0 dB). Nor¬ 
malmente, quando si parla del guadagno, si intende 
riferito al radiatore isotropico (figura 4). 

Viene anche spesso usato come riferimento il dipo¬ 
lo a mezza onda il quale presenta già un guadagno 
rispetto all isotropico di 2,15 dB di cui bisogna tener 
conto, ma in questo caso è specificato, o almeno do¬ 
vrebbe esserlo, generando altrimenti un po’ di con¬ 
fusione per quanto riguarda Teffettivo guadagno di 
un'antenna. 

Altri sistemi di riferimento sono il dipolo elenien- 
tare (elemento di conduttore con lunghezza infinitesi¬ 
male con raggio tendente a zero) che presenta un gua¬ 
dagno di 1,76 dB rispetto alPisotropico e il dipolo 
molto corto (rispetto alla lunghezza d'onda) posto 
verticalmente sul terreno, perfetto conduttore, con un 
guadagno di 4,77 dB. 

In definitiva per evitare malintesi, occorre sempre 
precisare rispetto a cosa è riferita la misura di guada¬ 
gno di un'antenna. 

Angolo di radiazione verticale 

E' l'angolo formato dal lobo principale di irradia¬ 
zione sul piano verticale, con il piano di terra. Si parla 
di lobo principale perché una antenna presenta pa¬ 
recchi lobi di varia intensità e posizione ma viene 
preso in considerazione solo quello nel cui senso la 
irradiazione è massima. 


Questo parametro, normalmente non preso nella do¬ 
vuta considerazione, è molto importante per quanto 
precedentemente esposto a riguardo della dinamica del 
collegamento radio (vedi figura 2). 

Occorre inoltre precisare che non sempre il colle¬ 
gamento avviene sfruttando il lobo principale, ma, 
talvolta per mezzo di lobi secondari aventi angoli di 
radiazione verticale diversi da quello principale, che 
meglio si prestano, in talune circostanze al collega¬ 
mento. 


Sezione di una sfera 



Fig. 4 - Radiatore isotropico. 



Fig. 5 - Angolo di radiazione verticale di un'antenna. 
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Fig. 6 - Esempio di collegamento per mezzo di un lobo secondario. 


Questo è deducibile dalla fig. 6 dove è rappre¬ 
sentato un collegamento tra due punti generici della 
terra, con le diverse riflessioni che subiscono i due lo¬ 
bi (quello principale ed uno secondario qualsiasi). 

Se la diversità di attenuazione tra i due punti, nelle 
due diverse condizioni (tenendo presente che il lobo 
principale, a causa del maggior numero di riflessioni, è 
sottoposto ad una attenuazione maggiore a quella del 
lobo secondario) è superiore airattenuazione che ha 
il lobo secondario, il collegamento avverrà quasi sicu¬ 
ramente grazie a quest’ultimo. 

Angolo di radiazione orizzontale 

Come esiste una proiezione verticale del campo ir¬ 
radiato di una antenna, esiste anche una orizzontale 
che, a grandi linee, è ottenibile da quella verticale per 
sezionamento e proiezione sul piano orizzontale. L’ 
angolo di radiazione orizzontale (/3) è quello com- 



Fig. 7 - Angolo di radiazione orizzontale. 


preso tra i punti a 3 dB, cioè tra B e C dove l’inten¬ 
sità del segnale è la metà rispetto ad À* 

Questo angolo dà un’idea della direttività e del gua¬ 
dagno deU’àntenna, E’ da tener presente che se l’an¬ 
tenna non avesse perdite la direttività in dB sarebbe 
uguale al valore del guadagno (sempre in dB) ; i due 
termini diventerebbero quindi un tutto unico. 

Resistenza di radiazione 

Per esprimere l’energìa irradiata da una antenna 
si suppone una resistenza di radiazione R r di valore 
tale che, se inserita in serie all'antenna, assorbirebbe 
la stessa potenza che viene realmente irradiata, e che, 
moltiplicata per il quadrato della corrente a radio fre¬ 
quenza, dà ugualmente il valore di questa potenza: 

p o = R r x I 2 

Il valore della corrente lungo l’antenna varia da 
punto a punto, quindi anche la resistenza di radia¬ 
zione è diversa da un punto all’altro, con un anda¬ 
mento del tipo di fig. 8. Normalmente viene conside¬ 
rata quella presente ai terminali di ingresso o, più in 
generale, quella che si riscontra in corrispondenza 
di un ventre (antinodo) di corrente. 

Questo parametro è molto importante perché la 
linea di alimentazione dell'antenna deve essere scelta 
in funzione del valore di R r . 

Più precisamente, se l’antenna presenta una R r — 
— 50 O, anche il cavo che la alimenta dovrà avere 
questo valore di resistenza, al fine di avere il massimo 
trasferimento di energia tra il generatore e l’utilizza- 
tore. 

In pratica ben diffìcilmente un’antenna è puramen¬ 
te resistiva, di solito esiste anche una componente 
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reattiva (induttiva o capacitativa) di cui bisogna te¬ 
ner conto nella messa a punto; ciò fa in modo che si 
debba parlare di impedenza di un'antenna. 

L'annullamento di questa componente reattiva av¬ 
viene quasi automaticamente quando, nella fase di 
messa a punto, si agisce sulla lunghezza dell'antenna, 
sulla spaziatura degli elementi o sulla sua posizione 
facendo in modo che il rapporto di onde stazionarie 
(ROS) si approssimi al valore di 1:1. 

Polarizzazione 

La polarizzazione di una antenna è in genere sta¬ 
bilita dalla posizione deH'elemento radiante rispetto 
al suolo; se l'antenna è situata sul piano orizzontale 
avrà una polarizzazione orizzontale e viceversa. 

Questo parametro può avere più o meno importan¬ 
za a seconda della frequenza a cui si lavora, è però 
sempre da tenere in considerazione per interpretare 
alcuni fenomeni, in apparenza strani. 

La polarizzazione del segnale irradiato rimane inva¬ 
riata fino a quando non interviene un parametro ester¬ 
no atto a modificarla. 

Nel campo delle VHF ed UHF i collegamenti avven¬ 
gono per onda diretta e la conformazione del segnale 
irradiato rimane invariata, salvo l'attenuazione dovu¬ 
ta al percorso: quindi se si trasmette con polarizza¬ 
zione orizzontale il segnale ricevuto ad una certa 
distanza sarà massimo se l'antenna ricevente è in po¬ 
sizione orizzontale, minimo se invece è in posizione 
verticale. La diversità tra i due casi può essere dell'or¬ 
dine dei 20 -r 40 dB (cioè 3-^-6 punti sullo S meter) ; 
non ha un valore preciso perché intervengono altri 
fenomeni aleatori e non ben valutabili (parziali osta¬ 
coli lungo il percorso, linee ad alta tensione, rifles¬ 
sioni strane, altezza delle antenne ecc). 

Nel campo delle HF, come si è visto, i collega¬ 
menti avvengono per riflessioni, quindi la polarizza¬ 
zione di un segnale rimane invariata fino a quando 
avviene la prima riflessione, dopo di che il campo 
viene Fortemente modificato e la polarizzazione può 
diventare qualsiasi. Il fenomeno aumenta tanto più, 
quanto maggiori saranno le riflessioni. 

Questo fa sì che, ricevendo un segnale lontano con 
una antenna verticale ed una orizzontale (di pari gua¬ 
dagno non si possano notare delle gran diversità 
perché il segnale non sarà perfettamente verticale od 
orizzontale, ma in posizioni intermedie. 

Ciò non toglie che un radioamatore con un'anten¬ 
na «direttiva» non riesca ad ascoltare un segnale 
ricevuto dall'OM locale 59+ con la «ground-piane»! 

Reciprocità 

Le proprietà di un'antenna ricevente sono analo¬ 
ghe, sotto quasi tutti gli aspetti, a quelle della stessa 
antenna quando funziona in trasmissione. 

Il guadagno massimo e quello nelle varie direzio¬ 
ni, nonché l'impedenza propria, sono uguali sia nella 
trasmissione che nella ricezione. 


Altezza 

Quando si vuole valutare le proprietà di un'anten¬ 
na, si parla anche della sua altezza, non si intende 
l'altezza dal suolo ma quella riferita all'orizzonte me¬ 
dio degli ostacoli che la circondano (fig. 9). 

Questo parametro ha la sua importanza essendo 
l'intensità di campo ricevuta od irradiata una sua 
funzione diretta. 

Più precisamente l'intensità di campo (F) è data da: 

88-ht-hr- VW^G 

F = - 

X-R 2 

dove: — G = guadagno in numero di volte in potenza 
F = intensità di campo in jiV/m 
W = potenza irradiata in watt 
R = distanza in km tra la stazione trasmittente e 
quella ricevente 

h t -r- h r = altezza in metri delle antenne 
X = lunghezza d'onda in metri. 

Da quanto su esposto si deduce che l'aumento di 
intensità di campo ottenuto raddoppiando l'altezza 
di una delle due antenne, è uguale a quello ottenibile 
quadruplicando la potenza trasmessa. 



Fig. 8 - Andamento dei parametri tensione, corrente e impe¬ 
denza di un'antenna. 



Fig. 9 - Altezza di un'antenna. 
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Fig. 10 - Andamento dell’impedenza di un dipolo in funzione 
della sua altezza. 



Fig. 11 - Diagramma d’irradiazione di un dipolo a \/2 in 
funzione della sua altezza. 


TABELLA 1 
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Area di cattura 

L’area di cattura di una antenna è definita come il 
rapporto tra la potenza (watt) che essa cattura dallo 
spazio consegnandola alla linea di trasmissione, e la 
densità di potenza incidente «watt/m 2 ». 

Per qualsiasi antenna vale la seguente proprietà: 

X 2 G 0 

A r - - 

4 • 71 

dove : 

A r = area di cattura dell’antenna ricevente. 

G 0 = guadagno rispetto all’isotropico dell’antenna in 
esame, (in numero di volte). 

X = lunghezza d’onda in metri. 

Dipolo orizzontale a mezz’onda (fig. 12) 

E’ una delle antenne più semplici che esistano, rap¬ 
presentando nel contempo l’antenna fondamentale su 
cui si basano quasi tutte le altre. 

Per questo suo aspetto particolare merita una cer¬ 
ta attenzione, tanto più che buona parte di quanto 
verrà detto vale per qualsiasi altra antenna. 

L’impedenza di un dipolo a mezz’onda nello spa¬ 
zio libero, alimentato al centro, teoricamente vale: 

Z 0 - 73,2 + j 42,5 Li 

presenta cioè un parametro reattivo di carattere indut¬ 
tivo; questa componente si annulla, o per lo meno 
diventa trascurabile, riducendo la lunghezza del dipo¬ 
lo di circa il 5%. In questo caso l’impedenza diventa 
di 65 ft. Questo valore non è tassativo ma variabile 
in funzione dell’altezza da terra (più praticamente 
tetti, terrazze, ecc.) alla quale è sistemato il dipolo; 
l’andamento è quello di fig. 10 dove è pure riportata 
la curva riguardante il dipolo a X/ 2 , disposto però 
verticalmente. 

Tra i vari tipi possibili di alimentazione il più u- 
sato e pratico è quello al centro, impiegando cavo coas¬ 
siale da 73 H, ammettendo delle piccole variazioni di 
efficienza in funzione dell’altezza che, in tutti i casi 
non deve essere inferiore a X/%. 

Questa antenna non ha praticamente problemi di 
carattere costruttivo e può essere impiegata per qual¬ 
siasi frequenza: il diametro del conduttore (o tubo) 
impiegato per la costruzione non è critico. 

Dimensionalmente è rapportata alla lunghezza d’ 
onda d’impiego da questa formula: 

X 

L = - - K (metri) 

2 

viene anche spesso usata la seguente: 

141 

L = - (metri) 

f (MHz) 

K è il fattore di velocità che varia in funzione del tipo 
e del diametro del conduttore impiegato per realizzare 
il dipolo ed assume valori compresi tra 0,8 e 0,95. 
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tècnica, stile, 


hi-fi prestigiosi ! 



Ogni apparecchio illustrato in 
questa pagina ha ottenuto am- 
mirazione e riconoscimento in 
campo internazionale per (e ca¬ 
ratteristiche tecniche, la linea, 
le prestazioni. 

L’insieme costituisce un comple¬ 
to impianto HI-FI di eccezionale 
prestigio, certamente fra i pri¬ 
missimi al mondo. La Casa 
costruttrice è Bang & Olufsen, 
la famosissima B&O per i raffi¬ 
nati delTHI-Fi, i quali sono soliti 
dire che, dopo rascolta di un 
complesso B&O, null'altro riesce 
a soddisfare. Se non credete, 
ascoltatelo voi stessi. 


COMBINAZIONE 1001 Q 


COMPOSTA DA: 


H Sinto-ampiÉficatore stereo FM 
Mod. Beomaster 1001 

Gamma di ricezione FM: 

87,5 * 104 MHz 

Sensibilità: 1,6 

Potenza duscita: 15 + 15 W continui 
(20 + 20 W musicali) 
Distorsione armonica: < 1% 

Uscita per ambiofonia 
Rapporto segnale/disturbo: > 50 dB 
Alimentazione: 110 -r- 240 V - 50/60 Hz 
Dimensioni: 545 x 78 x 205 


Giradischi stereo 
Mod. Beogram 1001 


Velocità: 33 1/3 - 45 gfn/minuto 

Trascinamento a cinghia 
Completo di cartuccia SP - 14A 
Risposta di frequenza: 

20 -3- 20.000 Hz 
Alimentazione: 110 ~ 240 Vc.a H 

Dimensioni: 115 x 358 x 308 


Casse acustiche 
Mod. Beovox 1001 


a due altoparlanti 


Sistema: 

Potenza d'uscita: 

20 W continui - 40 W musicali 
Impedenza: 4 n 

Risposta di frequenza: 60 -f- 18.000 Hz 
Dimensioni: 380 x 280 x 136 













Fig. 13 - Andamento del lobo d'irradiazione verticale in fun¬ 
zione del tipo di terreno sottostante. 


In linea di massima un valore di 0,9 può andar 
bene nella maggioranza dei casi. 

Questo parametro nasce dal fatto che l’energia a 
radio frequenza si propaga alla velocità della luce 
(circa 300,000 km/s) nello spazio libero, ma all'in¬ 
terno di un conduttore, per le sue caratteristiche fi¬ 
siche intrinseche, la velocità è inferiore. 

I diagrammi d'irradiazione orizzontale e verticale 
sono funzioni dell'altezza h alla quale si trova il di¬ 
polo. Gli andamenti, per alcuni valori di h sono ripor¬ 
tati nella fig. 11 per quanto riguarda il piano orizzon- 
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Fig. 14 - Dipolo ripiegato. 
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Fig. 15 - Nomogramma per il dimensionamento del dipolo 
ripiegato. 


tale, e nella tabella 1 per quanto riguarda invece 
quello verticale. 

Il guadagno è di circa 2,15 dB rispetto all'isotropico 

(tutti i guadagni che verranno menzionati d’ora in 
avanti s’intenderanno riferiti all’isotropico salvo in¬ 
dicazione contraria). 

Dipolo verticale a X/2 

Vale praticamente il discorso fatto per quello oriz¬ 
zontale salvo che questo è omnidirezionale (irradia 
oioè con la stessa intensità in tutte le direzioni compo¬ 
nenti il piano orizzontale) con polarizzazione verti¬ 
cale. L'andamento della sua impedenza di irradiazio¬ 
ne è riportato nella fig, 10 (da tener presente che l'al¬ 
tezza è misurata dal punto di mezzo dell'antenna). 

L'angolo di irradiazione verticale è molto basso ed 
è prossimo ai 10" quando h ~ 5/8 V 

Questa antenna risente abbastanza delle condizioni 
del terreno sottostante (quello orizzontale è meno sen¬ 
sibile) e le variazioni che può assumere il diagramma 
verticale sono riportate nella fig. 13. 

Il guadagno è come quello dell'orizzontale. 

Dipolo ripiegato (Folded dipole) 

Questo tipo di dipolo fig. 14 è raramente usato da 
solo; di solito viene impiegato come sistema radiante 
di antenne multielementi tipo Yagi. 

In queste antenne, normalmente, l'elemento radian¬ 
te (cioè il dipolo) presenta una impedenza molto bas¬ 
sa dell'ordine dei 10 + 20 12, a causa degli elementi 
parassiti presenti (necessari d'altra parte per avere 
una buona direttività) e sorge quindi il problema di 
come alimentarle sfruttando il normale cavo coassiale 
a 50 r ì . 

Il metodo più semplice è quello di usare uno dei 
tanti trasformatori di impedenza consigliati sui libri 
specializzati, che presentano però l'inconveniente di 
avere una banda passante non troppo larga (difficoltà 
quindi di avere un buon ROS su tutta la gamma) 
contrariamente a quella presentata dal dipolo ripie¬ 
gato (molto ampia) che funziona contemporanea¬ 
mente da trasformatore. 

Questa sua peculiarità è dovuta al fatto che la cor¬ 
rente che circola in un solo filo è la metà di quella 
che circolerebbe in un dipolo normale quindi, a parità 
di potenza irradiata l'impedenza, nel punto di ali¬ 
mentazione sarà quattro volte superiore. 

Se i diametri dei due conduttori sono diversi tra 
loro si otterranno altri valori di trasformazione con¬ 
formemente a quanto riportato nella figura 15. 

Secondo lo stesso principio si può avere un'anten¬ 
na costituita da tre conduttori (invece che due) con 
un rapporto di trasformazione uguale a nove se i dia¬ 
metri dei tre fili sono uguali. 

Un vantaggio dì questa antenna è quello di poter¬ 
la collegare direttamente all’asta portante nel punto 
À (fig. 14) essendo questi a potenziale zero. 

Per quanto riguarda gli altri parametri (guadagno, 
diagrammi di irradiazione, ecc.) vale quanto detto 
per il dipolo normale. 

(continua) 
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CIRCUITO SIMIFFER 
PER IL CONTROLLO 
DELLA MODULAZIONE 



a cura del Cap. L. C. Paolo MASSA 


n passato quando i radioamatori modulavano 
in ampiezza un paio di 813, era molto facile 
costruire uno strumento per eseguire il con¬ 
trollo della propria trasmissione. 

Un semplice diodo e pochi altri componenti permet¬ 
tevano infatti di realizzare uno dei due circuiti illu¬ 
strati in figura 1 mediante i quali era possibile rascol¬ 
to della propria modulazione. 

Questo genere di controllo, oltre che al parlato, po¬ 
teva essere esteso alla telegrafia, cioè al CW. 

Anche con l’adozione delle emissioni a banda la¬ 
terale unica, cioè la SSB, nelle gamme destinate ai 
radianti, quando si impiegava ancora un trasmettitore 
separato dal ricevitore, il controllo della intelligibilità 
dei segnali era sempre possibile con il suddetto circui¬ 
to, purché il livello del guadagno degli stadi di alta 
e di media frequenza fosse mantenuto piuttosto basso. 

Il rapido sviluppo dei rice-trasmettitori ha reso del 
tutto inefficienti i suddetti dispositivi e pertanto, per 
essere in grado di controllare la propria modulazione, 
in partenza, il radioamatore deve ricorrere alFimpiego 
di altri circuiti. 

Il circuito sniffer che ci accingiamo a descrivere è 
stato realizzato per risolvere il problema. 

IL CIRCUITO ELETTRICO 

Per controllare le emissioni a banda laterale unica 
è indispensabile che il circuito adottato consenta di ot¬ 
tenere una elevata dose di stabilità e pertanto, per ot¬ 
tenere queste condizioni di funzionamento, il nostro 
sniffer viene fatto lavorare su una sola frequenza che 
è controllata da un cristallo. 

In queste condizioni è evidente che la frequenza 
dipende esclusivamente dall’età del cristallo. 

La figura 2 illustra lo schema elettrico completo del¬ 
lo sniffer che, in sostanza, può essere definito come 
un ricevitore a banda laterale spot frequency», adem¬ 
piendo in effetti a questa particolare funzione. 

L’oscillatore a cristallo è accordato sulla frequenza 
di 3550 kHz e la sua uscita, unitamente ad una mode¬ 
stissima porzione di banda laterale unica, che natural¬ 


mente è prelevata dal trasmettitore, viene inviata al 
doppio diodo rivelatore di prodotto. 

L’uscita a bassa frequenza, che si ricava dal circuito 
rivelatore, può essere inviata tanto ad un registratore 
a nastro, quanto alla cuffia, magari tramite un ampli¬ 
ficatore di bassa frequenza. In genere il controllo si 
effettua nella gamma che è maggiormente usata. 

Qualora i controlli fossero piuttosto lunghi è consi¬ 
gliabile collegare l’uscita del trasmettitore ad un carico 
artificiale per tutta la loro durata; in caso contrario è 
sufficiente ascoltare qualche stralcio della trasmissione 
(cioè del QSO). 

Se 1’emissione è perfettamente controllabile sulle 
frequenze dello sniffer non vi è motivo che non lo sia 
per altre frequenze, purché il PA del trasmettitore ven¬ 
ga regolarmente caricato. 

Ciò si verificava in effetti anche in passato quando, 
usando i circuiti illustrati in figura 1, con un PA a 
modulazione di ampiezza o di altro circuito sempre a 



Fig. 1 - Due semplici circuiti per il controllo della modulazio¬ 
ne usati in passato dai radioamatori. 
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Fio . 2 - Circuito elettrico dello sniffer per il controllo della modulazione SSB. I dati relativi alla bobina LI sono pubblicati 
nel testo. L2 RFC costituita da 100 spire avvolte sopra un resistore da 1 MSI avente il diametro di 6,3 mm. 


modulazione di ampiezza, non era necessario eseguire 
un nuovo controllo ogni qualvolta si cambiava fre¬ 
quenza. 

LA REALIZZAZIONE DELLO SNIFFER 

I componenti lo sniffer possono essere montati su 
qualunque ritaglio di basetta isolata che abbia le adat¬ 
te dimensioni. Per cristalli con resistenza di 80 Lì la 
bobina LI può essere costruita avvolgendo 24 spire di 
conduttore smaltato del diametro n. 32 su di un sup¬ 
porto isolato dal diametro di 7 mm e che sia munito di 
nucleo regolabile. 

II condensatore in parallelo alla bobina, come è 
indicato nello schema, deve avere la capacità di 
470 pF. 

E* però evidente che può essere impiegata qualsiasi 
altra combinazione L/C, che consenta le richieste con¬ 
dizioni di risonanza. 


FUNZIONAMENTO 

Il funzionamento dello sniffer è semplice. Con lo 
sniffer e la sezione ricevitore del rice-trasmettitore in 
funzione occorre accoppiare Tuscita dello sniffer stes¬ 
so (antenna) alTaereo del RX-TX in modo che il mi¬ 
suratore di campo, cioè TS-meter segni circa S9. 

Commutando TRX-TX in trasmissione, ovviamente 
dopo che sono state effettuate le solite operazioni di 
messa a punto del PA, può essere necessario, per udi¬ 
re chiaramente la modulazione, effettuare una ulterio¬ 
re regolazione della sintonia del TX poiché, come ab¬ 
biamo detto quella dello sniffer è fissa. 

Per ottenere un esatto livello di rivelazione della 
componente ad alta frequenza può essere altresì neces¬ 
sario variare sensibilmente Taccoppiamento di aereo 
fra TX e sniffer. 

Un segnale eccessivo darebbe luogo ad una distorsio¬ 
ne simile a quella che si nota in una modulazione di 
ampiezza sovramodulata. 


MESSA A PUNTO 

La messa a punto dello sniffer è della massima sem¬ 
plicità; basta infatti ricordare che, con una alimenta¬ 
zione in continua a 9 V, la corrente assume un valore 
di circa 1 mA in assenza di oscillazione, mentre re¬ 
golando il nucleo, in modo da ottenere la massima 
oscillazione, Tassorbimento sale a circa 4 mA. 

E’ ovvio che il circuito, per funzionare regolarmen¬ 
te, deve entrare in oscillazione. 

Il condensatore da 10 pF, posto nel circuito di an¬ 
tenna, ha il compito di proteggere lo sniffer dalla 
presenza di eventuali tensioni continue esterne. 


A GONFIE VELE LE VENDITE 
DI «COMPLETI» IN USA 

Sears Roebuck & Co., il numero uno della distribuzio¬ 
ne americana, sta raccogliendo i frutti del suo lancio 
sul mercato USA — avvenuto ormai da circa un anno 
presso alcuni grandi magazzini — dei primi «completi» 
ricevitore-televisore a colori, lettore videocassette e tele¬ 
camera, venduti al prezzo di 1.600 dollari. 

I completi sono disponibili in 18 punti di vendita della 
regione di Chicago. I lettori e le cassette sono prodotte 
dalla Cartridge TV Ine., filiale della Avco. 
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a cura dell’Ing. 


C. TOMASINI 


I CONVERTITORI 


transistori MOSFET a 
doppio gate sono sempre 
più impiegati in una note¬ 
vole parte dei circuiti VHF. Il 
loro impiego consente di realizzare 
amplificatori a radio frequenza sta¬ 
bili, con basso rumore ed alto gua¬ 
dagno e miscelatori di semplice uso 
e facile taratura. 

I MOSFET presentano intrinseci 
vantaggi, non reperibili in altri com¬ 
ponenti. Possono sopportare forti 
segnali e offrono caratteristiche di 
intermodulazione come quelle di un 
; pentodo, mentre la stabilità, il 
guadagno e il rumore sono decisa- 
i mente migliori. Hanno bassa ca¬ 
pacità e alta impedenza di ingresso 
e uscita, consentendo quindi facile 
realizzazione di circuiti accordati 
nella gamma VHF. Mantengono le 
proprie caratteristiche fondamentali 
in una gamma di frequenze molto 
vasta. 

Grazie a questo insieme di pro¬ 
prietà è relativamente semplice pro¬ 
gettare convertitori VHF e ampli¬ 
ficatori radio frequenza fino a 432 
MHz; per coprire una vasta gam- 
( ma di frequenze è sufficiente cam- 
j biare qualche componente passivo, 
cosa impossibile da realizzare con 
altri sistemi. 

I MOSFET a limitazione di tutti 
questi vantaggi, presentano purtrop¬ 
po riconveniente di una certa fa- 
; cilità ad andare in cortocircuito 
; quando sottoposti a cariche elet¬ 
trostatiche o a notevoli tensioni a 
radio frequenza. E’ perciò neces¬ 
sario osservare alcune precauzioni 
durante le operazioni di montaggio 
e collaudo. 


Circolano molti suggerimenti re¬ 
lativi alle precauzioni da adottare; 
in realtà la pratica dei radioamatori 
consiglia le seguenti: 

— Non inserire o togliere il MOS¬ 
FET quando una qualsiasi ten¬ 
sione, anche minima, compare 
ancora ai piedini dello zoccolo. 

— Il MOSFET può essere dan¬ 
neggiato persino dalle minime 


scariche elettrostatiche che si 
possono generare tra le dita di 
una mano. 

— Il sistema di protezione più 
sicuro contro le scariche stati¬ 
che è quello di immergere in 
acqua le proprie mani, gli uten¬ 
sili di montaggio ed il MOS¬ 
FET stesso (tanto il suo con¬ 
tenitore è stagno). 



Fig. 1 - Il circuito base dell*amplificatore a radio frequenza (1 A) e le varianti 
(1B e 1C) che vanno introdotte nel punto segnato X per ottenere un controllo 
automatico di guadagno. 
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Tabella I: Componenti dello stadio RF 


Freq. 

LI L2 

CI C4 

C2 CJ 

Guadagno 

tipico 

50 MHz 

8 Spire ÀWG 22 avvolte 
strette su un supporto da 
7-8 min. Per l'ingresso av¬ 
volgere 3 spire su LI 

10 pF 

1500 pF 

24 dB 

144 MHz 

4 Spire ÀWG 20 su un 
supporto diametro 20 tnm 
lunghezza 12. Per regres¬ 
so predisporre presa inter¬ 
media su LI ad una spira 
daircstremìtà a massa 

8 pF 
a tubetto 

1000 pF 

20 dB 

220 MHz 

Idem come sopra 

8 pF 
a tubetto 

1000 pF 

18 dB 

432 MHz 

Filo ÀWG 12, lunghezza 
60 min. Presa intermedia 
per LI a 25 mm. Per L2 
a 40 mm 

3 pF 
a tubetto 

500 pF 

12 dB 


Tabella II: Componenti del miscelatore, dipendenti dalla frequenz 

a di ingresso. 

Freq. 

LI CI 

C2 

Guadagno 

tipico 

50 MHz 

Come LI CI in tabella I, 
senza prese intermedie 

47 pF 

15 dB 

144 MHz 

Idem 

30 pF 

12 dB 

220 MHz 

Idem 

22 pF 

9 dB 

432 MHz 

Idem * 

6,8 pF 

6 dB 



oscillatore 


fia 2 - II miscelatore, tutti i componenti segnati con un asterisco dipendono dalla 
frequenza di ingresso, quelli segnati con due asterischi dalla frequenza intermedia . 


Occorre prendere delle precau¬ 
zioni anche contro l’influenza di 
forti campi elettromagnetici a ra¬ 
dio frequenza; è consigliabile usa¬ 
re due buoni relè in serie fra tra¬ 
smettitore e convertitore, al fine di 
garantire il massimo isolamento. 
Occorre anche limitare con diodi 
contrapposti la tensione dì ingresso 
al primo amplificatore R.F. a 0 ,7 V 
picco-picco, e ridurre al minimo la 
lunghezza del cablaggio per evi¬ 
tare accoppiamenti parassiti. Inoltre 
è necessario schermare Finterò con¬ 
vertitore e possibilmente anche 
ciascuno stadio. 

I diversi circuiti illustrati impie¬ 
gano transistori della Motorola, che 
possono essere sostituiti da tipi e- 
quivalenti della RCA. 

II circuito base dell’amplificatore 
R.F. (fig. 1 A) viene normalmente 
impiegato direttamente in sistemi 
VHF; tuttavia è possibile introdur¬ 
re un controllo automatico di gua¬ 
dagno; per questo occorre aprire 
il circuito al gate 2 e aggiungere i 
circuiti 1B o 1C. In tutte le figure 
i componenti dipendenti dalla fre¬ 
quenza sono segnati con asterisco 
e i loro valori segnati nelle varie 
tabelle; in particolare vedere la 
tabella I per la figura 1. 1 vari 
stadi a R.F. possono essere colle¬ 
gati ìn cascata accoppiando L2 del 
primo stadio con LI del secondo 
stadio, mediante un avvolgimento 
di 2 o 3 spire. 

Per frequenze fino ai 6 metri uno 
stadio è più che sufficiente, mentre 
per frequenze oltre i 2 metri sono 
necessari due stadi per avere le mi¬ 
gliori prestazioni. L’amplificatore 
R.F. può essere usato anche come 
moltiplicatore nelle catene di oscil¬ 
latori, sebbene per ragioni rii eco¬ 
nomia sia da preferire lo schema 
che impiega l’MPF 102. 

In figura 2 i componenti segnati 
con un asterisco dipendono dalla 
frequenza di ingresso, mentre quelli 
segnati con due asterischi variano 
al variare della frequenza interme¬ 
dia; i rispettivi valori sono elencati 
nelle tabelle II e III. 

Per quanto riguarda le varie fre¬ 
quenze intermedie elencate in tabel¬ 
la III, occorre notare quanto segue: 

— La F.I. 10 MHz va bene per i 
50 MHz, non per le altre bande. 
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— La F.I. 14 MHz va bene per i 
50 MHz e può essere accettata 
anche per i 144 MHz. 

— Le F.I. 28 MHz e 30 MHz van¬ 
no bene per tutta la gamma tra 
i 50 e 220 MHz, da impiegare 
con i 432 MHz solo se non si 
può farne a meno. 

La F.I. 50 MHz è ideale per i 
432 MHz e può essere usata an¬ 
che per i 220 MHz. 

In figura 3 sono presentate di¬ 
verse possibili soluzioni di oscil¬ 
latori; per tutte le tre versioni val¬ 
gono le seguenti considerazioni ge¬ 
nerali: impiegando mixer con 
MOSFET è sempre consigliabile 
mantenere il livello della tensione 
eterodina tra 0,5 e 1 V picco-picco. 
Certo con una tensione così mo¬ 
desta non si ottengono grandi gua¬ 
dagni di conversione, ma si garan¬ 
tisce il minimo di risposte spurie; 
comunque anche con solo 0,5 V si 
ottengono guadagni tra 6 e 15 dB 
secondo le frequenze. 

Tra i circuiti presentati in figura 
5 il più semplice è quello a quarzo 
che impiega il 2N706, mentre gli 
altri sono più costosi e più critici 
da regolare. Notare che nei due 
circuiti con oscillatori a quarzo oc¬ 
corre introdurre una presa inter¬ 
media nella bobina di uscita, per 
mantenere la tensione al livello de¬ 
siderato. I valori dei componenti 
per diverse frequenze sono indicati 
in tabella IV. 
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Fig. 3 - Diversi tipi di oscillatori: in ordine di difficoltà di realizzazione e regola- 
zione si può dire che il piu semplice è 3A, il più critico 3C. 


Tabella III: 

Componenti del miscelatore, dipendenti dalla freq. di 

Freq* 

L2 

C3 

10 MHz 

14 spire A WG 22 avvolte strette su un 
supporto 0 9 mm 

180 pF 

14 MHz 

9 spire A WG 22 avvolte strette su un 
supporto 0 9 mm 

120 pF 

28 MHz 

6 spire A WG 22 avvolte strette su un 
supporto 0 9 mm 

18 pF 

30 MHz 

Idem come sopra 

15 pF 

50 MHz 

8 spire AWG 22 avvolte strette su un 
supporto 0 6 mm 

10 pF 
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Tabella IV: 

Componenti 

dell’oscillatore 

e del moltiplicatore. 




Banda MHz 

F.I. MHz 

Quarzo 

MHz 

Oscillatore 

C. 

Oscillatore 

L» 

Moltipl. 

C. 

Moltipl. 

50 

10 

40 

10 spire filo AWG 

22 supporto 0 6 

12 pF 

— 

— 

50 

14 

36 

Idem come sopra 

15 pF 

— 

— 

144 

28 

38,66667 

Idem come sopra 

12 pF 

6 spire AWG 20 
supporto 0 7,5 
lunghezza 12 

Trimmer 10 pF 

144 

30 

38 

Idem come sopra 

12 pF 

Idem come sopra 

Idem come sopra 

220 

28 

64 

6 spire filo AWG 

28 supporto 0 6 

6,8 pF 

4 spire filo 

AWG 16 
supporto 0 9 
lunghezza 15 

Idem come sopra 

220 

30 

63,3333 

Idem come sopra 

6,8 pF 

Idem come sopra 

Idem come sopra 

432 

50 

63,66667 

■ L__ 

Idem come sopra 

6,8 pF 

Idem come sopra 

Idem come sopra 

. 


*12 VOC 



flFC 

200 UiH 


m o ™ * — «mfgf. de,JET 


, ealorl «penden,, Ma Ireauenea tono 

cati nelle tabelle I - IV. 
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F l & ', 6 '^v l c ?™ ertit0 ' e a 432 MHz viene impiegato l’MFE 3007 come duplicatore per assicurare un adeguato livello di 
gnale dall oscillatore. I valori dipendenti dalla frequenza sono indicati dalle tabelle. 


se- 


NOTE COSTRUTTIVE 

L’impiego di uno schermo ma¬ 
gnetico posto tra bobine di ingres¬ 
so e di uscita dell’amplificatore a 
radio frequenza è assolutamente ne¬ 
cessario, così come l’impiego di 
condensatori passanti in tutte le po¬ 
sizioni soggette a instabilità e per¬ 


dite a radiofrequenza. Anche l’im¬ 
piego di circuiti stampati è sconsi¬ 
gliato per le perdite a radio fre- 
quenza; conviene usare i vecchi e 
collaudati sistemi di montaggio su 
telaio. 

Seguendo le indicazioni degli 
schemi qui presentati, qualsiasi a- 


matore un po’ esperto ed attento, 
potrà realizzare convertitori di e- 
levate prestazioni. L’unica ricerca 
di carattere empirico sarà quella 
necessaria a trovare il massimo rap¬ 
porto segnale disturbo nei vari cir¬ 
cuiti; per questo sarà necessario in 
qualche caso variare i valori indi¬ 
cati nelle varie tabelle. 



Un hobby intelligente ? 


diventa radiosrostora 

e per cominciare, il nominativo ufficiale d'ascolto 
basta iscriversi all'ARI 

filiazione della "International Amateur Radio Union" 

in più riceverai tutti i mesi 

radio rivista 

organo ufficiale dell'associazione. 

a c oL n Ì?^- a ™°.. alle9ando L ’ 100 in francobolli per rimborso spese di spedizione a: 
ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA - Via D. Scarlatti 31 - 20124 Milano 
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IL RUMORE 
NELLE ANTENNE 
RICEVENTI 

a cura di L. BIANCULI 


l/anìcolo che segue può presentare nume* 
rosi aspetti interessanti per chi si occupa di rice- 
trasmissione poiché analizza i princìpi fonda¬ 
mentali in base ai quali i segnali di rumore, ì 
segnali parassiti, ece,, nelle loro varie forme, 
limitano le prestazioni delle antenne riceventi. 
Oltre a ciò nell'articolo viene fatto particolare 
riferimento alle antenne incorporate nelle ap¬ 
parecchiature di ricezione, definite col termine 
di dementi «ultra-miniatura». 



na delle principali difficoltà che i principian¬ 
ti nel campo della radiotecnica incontrano 

_ (e che a volte costituisce un problema anche 

per gli esperti) consiste nelle relazioni che intercorro¬ 
no tra il rumore nelle sue varie manifestazioni, e le 
prestazioni di un sistema di antenna per ricezione. 
Considerando il problema sotto un diverso aspetto, 
la difficoltà citata consiste nello stabilire quale do¬ 
vrebbe essere la sensibilità ideale di un sistema di 
antenna per ricezione, e quale sia il grado più elevato 
della sensibilità utile per % un determinato tipo di 
ricezione. 

Ebbene, questo articolo, rilevato su «73 M agazi ne», 
discute questi argomenti sotto un profilo generale, evi¬ 
tando di addentrarsi in argomentazioni matematiche. 
Per la verità, ì calcoli matematici relativi alle an¬ 
tenne riceventi, che si basano su termini particolari 
come ad esempio ti rapporto tra segnale e rumore, il 
fattore rumore, i livelli di sensibilità in dBm, ecc., non 
sono estremamente complicati, a patto che si disponga 
almeno delle cognizioni fondamentali in fatto di arit¬ 
metica e di algebra. Tuttavia, per quanto riguarda il 
compito che deve essere svolto dalla maggior parte dei 
dilettanti* non occorre neppure sfiorare questi cal¬ 
coli matematici se si tratta semplicemente di eseguire 
delle prove per migliorare le prestazioni di un’antenna 


ricevente. 

L’esigenza principale in base alla quale è possìbile 
eseguire esperimenti significativi svolti in una dire¬ 
zione utile consiste semplicemente nel comprendere le 
relazioni che intercorrono tra i diversi elementi di una 


antenna ricevente, e nello stabilire come le eventuali 
variazioni delle caratteristiche di uno dei suddetti 
elementi esercita una importante influenza agli ef¬ 
fetti della prestazione globale del sistema. 

I CRITERI FONDAMENTALI DI RICEZIONE 

Affinché un segnale trasmesso possa essere ricevuto 
con tutti i suoi dettagli, e riprodotto in modo tale da 
consentirne l’identificazione, la relativa tensione, così 
come essa si presenta in corrispondenza dell’uscita del 
ricevitore, deve presentare un determinato livello al di 
sopra del rumore di sottofondo. Questo criterio è par¬ 
ticolarmente vero nei confronti delle trasmissioni ad 
onde persistenti con modulazione vocale, quando cioè 
l’eventuale operatore costituisce l’ultimo «dispositivo 
di elaborazione» dell’impianto di ricezione. 

Tale criterio può però non essere vero nei confron¬ 
ti della trasmissione di segnali che vengono elaborati 
soltanto elettronicamente. L’entità con la quale il se¬ 
gnale intelliggibile deve essere al di sopra del livello 
del rumore di sottofondo, affinché un operatore sia in 
grado di comprendere le caratteristiche del segnale, di 
identificarle, e di analizzarle, dipende da diversi fat¬ 
tori. 

Per un operatore dotato già di notevole esperien¬ 
za, il segnale radiofonico deve presentare un livello di 
solo pochi decibel al di sopra di quello del rumore, 
per permetterne la riproduzione identificabile. Se la 
modulazione è costituita soltanto da voce parlata, è 
possibile che alcune parole vengano udite anche quan¬ 
do il segnale presenta pochissimi decibel di livello al di 
sopra di quello del rumore, sebbene, per ottenere una 
perfetta chiarezza di ciò che viene comunicato, sareb¬ 
be più opportuno che il segnale utile fosse di am¬ 
piezza superiore a quella del rumore di almeno 10 
o 20 dB. 

Le considerazioni di cui sopra subiscono ulteriori 
complicazioni per il fatto che, se 1 operatore della 
stazione ricevente è già in possesso di nozioni gene¬ 
riche sull’argomento trattato nella comunicazione ra¬ 
diofonica, egli potrà “automaticamente sostituire le 
parti mancanti della trasmissione, e seguirne il nesso 
logico. In altre parole, per fare un esempio pratico, 
supponiamo che chi trasmette stia parlando del tempo 
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atmosferico della zona nella quale egli si trova. Se 
durante la conversazione egli intende dire che in quel 
momento il «cielo è nuvoloso», e la parola «cielo» 
viene soppressa o resa irriconoscibile da segnali paras¬ 
siti, è intuitivo che chi riceve, sapendo di che cosa si 
stia parlando, e sentendo la frase «il è nuvoloso» 
non potrà non capire automaticamente che la parola 
mancante è proprio «cielo». 

Per contro, se l’argomento della conversazione è 
nuovo o comunque sconosciuto, è assai improbabile 
che una parola mancante agli effetti dell'intelligibilità 
possa essere individuata, se non chiedendone la ripe* 
tizione al momento opportuno. 

Questo tipo dì situazione si verifica assai spesso, 
ad esempio quando viene stabilito un contatto radio¬ 
fonico, e quando vengono irradiate le solite informa* 
zioni «RSP», «GTH» ed il nome. 

Molti «OSO» vengono trascurati dopo che tali in¬ 
formazioni sono state irradiate, in quanto chi sì trova 
al comando della stazione ricevente non sa più cosa 
aspettare (ed in ciò si parte dal presupposto che la ve¬ 
locità di interpretazione dei segnati da parte dell'ope- 
ratore della stazione ricevente sia sempre adeguata). 

Di conseguenza, esiste una caratteristica umana fon¬ 
damentale, che esercita una notevole influenza in qual¬ 
siasi tipo di ricezione radiofonica, in base alla quale 
Punica definizione pratica che può essere stabilita è 
che l’operatore umano nei confronti della ricezione 
acustica deve necessariamente disporre di un segnale 
in certo qual modo superiore di livello al segnale di 
rumore, affinché i segnali ricevuti risultino intelliggi- 
bili. 

IL RUMORE NEGLI IMPIANTI DI RICEZIONE 

Partendo dalla sorgente del segnale irradiato, vale a 
dire dal trasmettitore, e partendo dal presupposto che 
il contenuto di rumore del segnale irradiato sia tra¬ 
scurabile, I entità di questo segnale, nelle immediate 
vicinanze delPantenna trasmittente, è notevolmente 
maggiore che non Pentita del rumore elettrico. 

Tuttavia, mano a mano che il segnale stesso si pro¬ 
paga, la sua intensità diminuisce proporzionalmente. 

In corrispondenza del punto di ricezione, il livello dei 
segnali di disturbo non può più essere considerato tra* 
scurabile rispetto al segnale utile: infatti, il contenuto 
di rumore del segnale ricevuto è dovuto solitamente 
ad una combinazione di diversi tipi di segnali, tra ì 
quali sono da citare i disturbi atmosferici, i disturbi di 
origine cosmica, e quelli derivanti da apparecchiature 
elettriche funzionanti a terra o nell’aria, e dovute alla 
necessità da parte del genere umano di farne uso. 

Alcune di queste particolari sorgenti di rumore so¬ 
no citate nel grafico di figura 1, che ne precisa anche 
le variazioni col variare della frequenza. Come è fa¬ 
cile riscontrare, i segnati di disturbo di origine atmo¬ 
sferica possono variare a seconda della stagione, della 
temperatura, delle condizioni atmosferiche, ecc., come 
pure col variare della frequenza. Inoltre, un altro fat¬ 
tore determinante sotto questo aspetto è la posizione 
geografica. 11 tipo di rumore che in genere predomina 
dipende infatti dalla posizione particolare. 
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Fig. ì - Principali sorgenti di rumore che possono esercitare 
una certa influenza agli effetti della ricezione. L’ampiezza 
esatta dipende dalla posizione. L'ampiezza relativa illustra¬ 
ta è quella tipica riscontrata sulle coste centrali dell*Atlantico. 


1 rumori prodotti dalTuomo costituiscono invece un 
fattore particolarmente incognito in qualsiasi posizione. 

L altra sorgente dì rumore si presta in certo qual 
modo alle previsioni ed ai calcoli, per cui è abbastan¬ 
za facile ottenere delle carte particolari, mappe, ecc., 
che ne precisano l’entità e la provenienza. 

A questo punto — tuttavia —- la considerazione più 
semplice, sebbene molto importante, consiste nel fat¬ 
to che, come si osserva nel grafico di figura 2, un se¬ 
gnale desiderato arriva nel punto di ricezione con un 
livello ben definito rispetto al livello dei segnali di di¬ 
sturbo presenti nello stesso punto. 

Indipendentemente dalla possibilità di eliminare ì 
rumori prodotti dalTuomo, l’operatore della stazione 
ricevente non può purtroppo adottare alcun provve- 
dtmento per quanto riguarda questo rapporto tra i li¬ 
ve! li^ del segnale utile e quello dei segnali rumore. 

L argomento successivo nelle diverse fasi di rice¬ 
zione (oppure il primo argomento, a seconda di come 
le diverse fasi vengano considerate nella loro sequen¬ 
za) risiede nell'accoppiamento consentito da un’anten¬ 
na. Il fatto di considerare Tantenna come un disposi¬ 
tivo di accoppiamento è assai utile per rammentare 
che essa costituisce il mezzo di passaggio verso la par¬ 
te restante deirimpianto di ricezione, sia per i se¬ 
gnali utili, sia per i rumori esterni. 

Sfortunatamente, questo sistema di accoppiamento 
implica in ceno qual modo un Flusso di corrente, ed 
è quindi importante precisare che qualsiasi passaggio 
di corrente è suscettibile di produrre del rumore. 

L'entità del rumore prodotto è riferita direttamen¬ 
te alle perdite che caratterizzano le prestazioni del si¬ 
stema di antenna. Queste perdite (identificabili con 
l’attenuazione del segnale) riducono l’ampiezza del se¬ 
gnale utile e del rumore, ma introducono contempo¬ 
raneamente anche altri tipi di rumore. Il fatto che la 
ampiezza del segnale utile e quella dei segnali paras¬ 
siti assumano un nuovo rapporto costituisce il motivo 
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principale per il quale l’intero sistema di ricezione su¬ 
bisce un peggioramento qualitativo nel funzionamento, 
nel senso che il segnale che si desidera ricevere non è 
il solo che subisce la suddetta attenuazione. 

Per il momento, supponiamo però che il rapporto 
di ampiezza tra segnale e rumore non subisca altera¬ 
zioni durante il procedimento di accoppiamento at¬ 
traverso l’antenna. 

L’altra fonte di rumore che normalmente si aggiun¬ 
ge è quella costituita dagli stadi di preamplificazione, 
sempre che essi siano presenti nel ricevitore. 

Come si osserva nel grafico di figura 2, questa sor¬ 
gente di rumore sembra avere un livello inferiore a 
quello della parte di rumore del segnale e degli altri 
rumori che vengano eventualmente accoppiati. Il dispo¬ 
sitivo di amplificazione aumenta l’entità di entrambi i 
tipi di segnali (segnale utile e disturbo) che passano 
attraverso l’antenna. Di conseguenza, l’uscita consiste 
in un segnale utile ed in un segnale rumore, entrambi 
amplificati, con l’aggiunta del rumore prodotto dallo 
stesso circuito di amplificazione. 

Se gli stadi di amplificazione sono stati accurata¬ 
mente progettati, il rapporto tra il livello del segnale 
utile e quello del segnale rumore riscontrabile in uscita 
corrisponde abbastanza approssimativamente al rap¬ 
porto che può essere riscontrato all’ingresso. Tuttavia, 
tale rapporto non può essere mai migliore. 

Se un segnale di ingresso costituito dal segnale utile 
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Fig. 2 - Questo secondo grafico rappresenta invece l'effetto 
del rumore e dell'amplificazione che si riscontra in vari punti 
presenti tra l'uscita del trasmettitore e Vuscita del ricevitore. 


e dai segnali parassiti viene applicato direttamente ad 
un ricevitore, in condizioni tali per cui la quantità 
di rumore sia inferiore a quella del rumore prodotto 
dal ricevitore, quest’ultimo è in grado di «mascherare» 
una parte del segnale utile, per cui si ottiene in defi¬ 
nitiva un rapporto tra segnale e rumore più scadente 
all’uscita del ricevitore, rispetto al rapporto che poteva 
essere riscontrato all’ingresso. 

D’altro canto, se il livello del rumore prodotto in¬ 
ternamente al generatore è talmente basso che esso 
viene sempre superato dal contenuto del rumore del 
segnale ricevuto, l’impiego di un preamplificatore è 
del tutto inutile. 

In tali circostanze, l’aggiunta di un preamplificatore 
non serve che ad ottenere suoni di maggiore potenza, 
ma non è allatto in grado di migliorare il rapporto tra 
segnale e rumore riscontrabile all’usdta del ricevitore 
rispetto al valore che tale rapporto avrebbe se il segna¬ 
le di ingresso venisse elaborato direttamente dal rice¬ 
vitore. Infatti, se si fa uso di un preamplificatore con 
prestazioni scadenti, caratterizzato da un livello di ru¬ 
more interno maggiore di quello che sussiste nello 
stesso ricevitore, l’uso del preamplificatore non può 
che peggiorare le prestazioni dell’intero sistema di 
ricezione. 

A questo punto, è bene osservare che in tutti i cir¬ 
cuiti in cui un segnale viene elaborato, amplificato, 
rivelato, eventualmente convertito di frequenze, ecc., 
lo scopo consiste nel conservare il più possibile il rap¬ 
porto tra segnale e rumore presente all’ingresso, am¬ 
plificandolo al punto tale che esso risulti di ampiezza 
sufficiente per eccitare qualsiasi tipo di trasduttore 
acustico. Se questa semplice idea viene sempre tenu¬ 
ta nella dovuta considerazione, risulterà ovvio il mo¬ 
tivo per il quale è indispensabile evitare il più possibile 
le perdite nell’mtero circuito di ricezione, ed anche 
per quale motivo gli eventuali preamplificatori de¬ 
vono essere installati il più possibile nelle immediate 
vicinanze del punto di ricezione, onde evitare che 
vengano aggiunti rumori parassiti estranei alla rice¬ 
zione stessa. 

In altre parole, se il segnale ricevuto è piuttosto de¬ 
bole, tanto cioè quanto basta per imporre Timpiego di 
un preamplificatore di antenna, è chiaro che questo 
ultimo non può essere installato nelle immediate vici¬ 
nanze del ricevitore, soprattutto se la discesa di anten¬ 
na presenta una certa lunghezza, in quanto attraverso 
la suddetta linea il segnale utile subisce inevitabil¬ 
mente delle perdite che impongono da parte del pre¬ 
amplificatore un guadagno notevole, allo scopo di por¬ 
vi rimedio. Di conseguenza, la forte amplificazione 
da parte dì questi stadi di compensazione determinano 
anche la forte amplificazione dei disturbi facenti par¬ 
te del segnale, e di quelli prodotti dallo stesso circuito 
di pre-amplificazione. Ne deriva che l'eventuale pre¬ 
amplificatore deve essere installato prima della li¬ 
nea di trasmissione, ossia tra gli elementi captatori e 
l’ingresso della linea: con questo provvedimento, il 
segnale utile viene aumentato di ampiezza prima dello 
eventuale manifestarsi delle perdite attraverso la li¬ 
nea, a tutto vantaggio del rapporto tra segnale e ru¬ 
more. 
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L’ANTENNA RICEVENTE 


Da quanto detto sin qui, sembrerebbe che la mi¬ 
nima esigenza nei confronti di un’antenna ricevente 
consiste nel fatto che essa sia abbastanza grande per 
captare il segnale con ampiezza notevolmente mag¬ 
giore di quello del rumore prodotto internamente allo 
impianto di ricezione. In tali condizioni, potrebbe, 
essere ricevuto qualsiasi tipo di segnale, in quanto, 
affinché ne sia possibile la ricezione, esso deve presen¬ 
tare un livello maggiore di quello del rumore esterno. 

Questo concetto è fondamentalmente esatto. Tutta¬ 
via, in base a queste considerazioni, è istintivo chie¬ 
dersi quale valore abbiano gli elementi di un’antenna 
direttiva, in fatto di ricezione. 

Un’antenna direttiva può presentare un guadagno di 
diversi decibel pur essendo ancora un dispositivo pas¬ 
sivo. per cui non è in grado di amplificare nei vero 
senso della parola un qualsiasi segnale in arrivo. In 
altre parole, un’antenna non può introdurre un gua¬ 
dagno agli effetti della ricezione, nel senso che non 
può amplificare realmente il segnale in arrivo. Ciò che 
invece un’antenna direttiva può fare è illustrato nel 
grafico di figura 3. 

L’antenna panoramica (A) riceve i segnali prove¬ 
nienti da qualsiasi direzione ma — ciò che è più im¬ 
portante — riceve anche i segnali provenienti da una 
sola direzione. In tal caso, il rapporto tra segnale 
e rumore in corrispondenza dei terminali dell’antenna 
viene migliorato nel senso che si riduce l’entità globale 
del rumore captato dall’antenna. 

A questo punto, è bene precisare che i termini di 
«guadagno» e di «direzionalità» sono tra loro correlati 
sebbene corrispondano a differenti definizioni. En¬ 
trambi questi valori possono essere espressi in deci¬ 
bel, e — per alcuni tipi di antenne — il loro valore 
è sostanzialmente uguale. Ad esempio, una grossa 
antenna a raggio presenta un certo guadagno agli effetti 
della trasmissione, e — solitamente — presenta una 
eguale caratteristica di direzionalità agli effetti della 
ricezione. Per contro, un’antenna di dimensioni assai 
ridotte può presentare un elevato fattore di direzio¬ 
nalità (come ad esempio nel caso del telaio), mentre 
non presenta assolutamente alcun guadagno. 

Se da un lato un’antenna molto piccola può presen¬ 
tare la medesima direzionalità di un’antenna di gran¬ 
di dimensioni, almeno per quanto riguarda la rice¬ 
zione, sorge spontaneamente il quesito relativo ai mo¬ 
tivi per i quali non si fa solitamente uso di un’antenna 
di dimensioni ridotte nel campo della sola ricezione. 

Di conseguenza, se un operatore nel campo della 
rice-trasmissione può installare soltanto un’antenna tra¬ 
smittente di tipo modesto, dovrebbe essere per lui del 
pari possibile disporre di un’antenna ricevente assai 
efficiente. 

La situazione assume aspetti ancora più comples¬ 
si, se si considera che — almeno in teoria — una 
antenna di dimensioni fisiche assai ridotte permette 
di captare la medesima quantità di segnale che può 
essere captata da un’antenna di dimensioni notevoli. 
La quantità del segnale captato da un’antenna in se 


Segnale 


i 



(B) 


Fig. 5 - Il vantaggio della direzionalità dell'antenna (B) agli 
effetti della ricezione, rispetto al responso di un'antenna 
panoramica (A) consiste nePfatto che il rumore proveniente 
da direzioni diverse da quelle del segnale utile viene discri¬ 
minato rispetto a quest'ultimo. 

stessa non è infatti una funzione diretta delle sue di¬ 
mensioni fisiche. 

Il vantaggio principale derivante dall’impiego di 
un’antenna di grandi dimensioni consiste nel fatto che 
l’impedenza presente ai suoi terminali è tale da con¬ 
sentirne l’adattamento diretto ad una linea di tra¬ 
smissione o a qualsiasi tipo di circuito di accoppia¬ 
mento, per quanto semplice esso sia, per cui si ottiene 
il trasferimento del segnale dall’antenna al circuito di 
ricezione, col massimo rendimento. 

Le recenti ricerche che sono state compiute nei 
confronti delle antenne di tipo miniatura ed ultra¬ 
miniatura sono state svolte con lo scopo principale di 
identificare un metodo efficace per trasferire l’energia 
proveniente dalle antenne di dimensioni ridotte. 

Gli stadi di amplificazione a transistori sono stati 
usati come dispositivi di accoppiamento in sostitu¬ 
zione dei circuiti accordati, per adattare l’impedenza 
dei terminali fortemente reattiva di un’antenna molto 
corta, in funzione della lunghezza d’onda. 

Un altro metodo di approccio è stato adottato assai 
semplicemente per impiegare un tratto di antenna di 
lunghezza appena sufficiente, in grado cioè di captare 
teoricamente una quantità di rumore atmosferico mag¬ 
giore del rumore interno di un impianto di ricezione. 

Un’antenna di questo tipo — ad esempio — può 
essere lunga soltanto pochi centimetri, per qualsiasi 
lunghezza d’onda al di sopra della gamma delle onde 
medie. In tal caso, l’antenna viene applicata all’ingres¬ 
so di uno stadio di pre-amplificazione caratterizzato da 
un’impedenza di ingresso estremamente elevata, per 
cui nessun effetto di carico compromette le presta¬ 
zioni dell’elemento captante. 

Tuttavia, qualunque sia il sistema adottato, il fat¬ 
tore di rumore entra sempre nel quadro delle situa¬ 
zioni, in quanto lo stadio o gli stadi a transistori co¬ 
stituiscono sempre parte integrante dell’antenna, indi¬ 
pendentemente dal fatto che gli stadi servono soltanto 
per l’adattamento, o anche per la preamplificazione. 



Segnale 

i 


GENNAIO — 1974 


107 



Le antenne attive funzionano, ma la possibilità di 
stabilire se vale la pena di costruire con molta cura 
un’antenna attiva impiegando componenti a bassissi¬ 
mo rumore, oppure tentate semplicemente di realiz¬ 
zare un’antenna convenzionale costituita da elementi 
di grandi dimensioni, è piuttosto discutibile. 

Dopo tutto, esistono pochissime circostanze nelle 
quali non sia possibile allestire qualche tipo di antenna 
che presenti una lunghezza maggiore di poche diecine 
di centimetri. 

LE PROVE DI RUMORE 

Anche dopo aver in certo qual modo compreso il 
ruolo che il rumore svolge negli impianti di ricezione, 
è possibile compiere un’analisi soggettiva dell’influen¬ 
za che i diversi componenti esercitano sull’intero si¬ 
stema di ricezione. 

Ad esempio, se i terminali di un ricevitore sono 
applicati ad un carico di tipo resistivo, il controllo di 
sintonia dell’antenna deve poter determinare un au¬ 
mento ben definito del livello del rumore in una certa 
posizione. Aggiungendo poi al ricevitore una linea di 
trasmissione chiusa sull’impedenza opportuna, la me¬ 
desima variazione di sintonia deve ancora verificarsi, 
ed il livello di uscita del rumore deve essere il mede¬ 
simo, oppure deve essere leggermente maggiore di quel¬ 
lo precedentemente riscontrato. 

Se si fa uso di un preamplificatore, e se i terminali 
della discesa di antenna vengono adeguatamente ca¬ 
ricati, il livello del rumore non deve aumentare se 


il guadagno del ricevitore viene regolato in modo tale 
da compensare il guadagno del preamplificatore. 

Il modo migliore, naturalmente, per controllare la 
efficacia del pre-amplificatore o di qualsiasi dispositivo 
analogo che venga aggiunto prima del ricevitore, in 
modo tale da poter supporre un miglioramento delle 
prestazioni, consiste nella prova pratica di ricezione. 
Se il preamplificatore viene inserito e disinserito, e se, 
inserendolo è possibile ricevere nitidamente un segnale 
che senza il preamplificatore non può essere ricevuto, 
si può avere la certezza assoluta che il suo impiego è 
opportuno. 

Si noti tuttavia che, se il segnale che può essere ri¬ 
cevuto senza il preamplificatore sembra soltanto più 
intenso con l’aggiunta del dispositivo, ciò non ha 
alcun significato agli effetti del preamplificatore, ad 
eccezione del fatto che esso aggiunge un certo gua¬ 
dagno. 

E’ possibile controllare un’antenna rispetto ad una 
altra avendo molta cura nel mantenere costante il gua¬ 
dagno dell’intero sistema di ricezione, e notando quale 
antenna, oppure quale eventuale modifica di una di 
esse, permette di ottenere il miglior rapporto tra se¬ 
gnale e rumore all’uscita del ricevitore, indipendente¬ 
mente dall’intensità che i segnali utili presentano 
all’uscita. 

Una volta ottenuto il miglior rapporto tra segnale 
e rumore, la potenza di uscita può essere sempre mi¬ 
gliorata aggiungendo in qualsiasi punto dell’impian¬ 
to di ricezione un dispositivo che aumenti il guadagno. 


CHEMTRONICS 


TROL-AID 

Liquido per disossidare e lubrificare qualsiasi 
contatto elettrico ad alta tensione, in bombole 
spray da: 

g 85 LC/0440-00 - g 227 LC/0450-00 


TUN-O-LUBE 

Liquido per disossidare e lubrificare qualsiasi 
contatto strisciante di commutatori in alta ten¬ 
sione, in bombole spray da: 



g 85 LC/0490-00 

g 227 LC/0500-00 - g 454 LC/0510-00 


CONTACT - KLEEN 

Liquido per lubrificare e pulire contattori relè 
e termostati, in bombola spray da: 
g 227 LC/0620-00 


NO-ARC 

Liquido isolante per impedire la formazione del¬ 
l'arco e per eliminare l’effetto corona, in bom¬ 
bola spray da: 

g 227 LC/0820-00 



IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI DELL'ORGANIZZAZIONE 
G.B. C. IN ITALIA 
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UNA BARRIERA 
PER LIMITARE 
I DISTURBI 
IN UN RICEVITORE 

a cura del Cap. L.C. Paolo MASSA 



n radioamatore è in sintonia su di una emit¬ 
tente radio. I segnali sgorgano in cuffia chiari 
e forti. Ad un certo momento una signora «X» 
inserisce nella spina della rete il suo aspirapolvere 
per eseguire la pulizia quotidiana. Contemporaneamen¬ 
te TS meter del ricevitore impazzisce ed in cuffia 
si sentono soltanto degli inqualificabili rumori. 

Impotente ad eliminare tali disturbi, con i normali 
comandi del radioricevitore, il radioamatore, oppure 
TSWL, pensa con rammarico di non aver dotato il 
proprio RX di un buon limitatore di disturbi. 

Eppure in ogni ricevitore destinato a questo genere 
di radiocomunicazioni è assolutamente indispensabile 
la presenza di un limitatore di disturbi che sia sempli¬ 
ce, efficace, facile da installare e che funzioni egre¬ 
giamente. 

Osserviamo il nostro segnale perturbatore sullo 
schermo di un oscilloscopio. Potremo vedere che il di¬ 
sturbo si piazza alla sommità dei due semi-impulsi, 
quello negativo e quello positivo, del segnale ad 
audiofrequenza. 

E* evidente perciò che per evitare disturbi in rice¬ 
zione sia necessario realizzare un circuito che condu¬ 
ca quel tanto sufficiente da permettere il passaggio 
del solo segnale utile e che impedisca il passaggio del 
disturbo che è collocato sulla sommità dei segnali di 
bassa frequenza. 

Ovviamente tale circuito dovrà essere in grado di 
agire su ambedue i semicicli, positivo e negativo, del 
segnale richiesto. 

Ai radioamatori è ben noto un circuito a valvole 
che compie ottimamente questa funzione e che dal 
nome del suo realizzatore è detto limitatore di Dickert. 


Noi, per rendere più semplice la costruzione e conse¬ 
guire maggiore versatilità di funzionamento, abbia¬ 
mo provato a realizzare un circuito a diodi a cristallo. 
Tale circuito, nella sua versione finale, si presenta tale 
quale è illustrato in figura 1. 

La tensione positiva, applicata alla giunzione dei due 
diodi attraverso il resistore da 1 MLì, mantiene i diodi 
stessi in uno stato di conduzione. 

Il valore positivo è tale che il picco massimo del se¬ 
gnale a frequenza acustica non raggiungerà un eccesso 


della tensione positiva di selezionamento passando li¬ 
beramente allo stadio amplificatore successivo. 

Vediamo cosa accade invece a quel grande impulso 
di disturbo che era trasportato sul semiciclo positivo 
del segnale ad audiofrequenza. Su tale semiciclo l’im¬ 
pulso di disturbo risulterà maggiore della tensione di 
sblocco e pertanto la giunzione dei diodi sarà nega¬ 
tiva rispetto alla parte rivelatrice del diodo, con il ri¬ 
sultato che il diodo n. 1 cesserà di condurre bloccando 
l’impulso di disturbo stesso. 

Ovviamente l’inverso si verificherà per quanto con¬ 
cerne l’impulso negativo. La tensione dell’impulso ne¬ 
gativo cancellerà la tensione positiva di selezionamen¬ 
to e quindi bloccherà il diodo n. 2 per tutta la durata 
dell’impulso di disturbo. 

Gli impulsi di rumore trasportati dal segnale a fre¬ 
quenza acustica saranno così bloccati, tanto durante il 
ciclo positivo quanto durante quello negativo, ed il 
segnale utile passerà indenne in virtù di questo sem¬ 
plice circuito che è costituito da 2 diodi, 1 condensa¬ 
tore e 3 resistori. 

Qualsiasi diodo avente una resistenza inversa ragio¬ 
nevolmente alta può essere impiegato. Infatti più è 
elevata la resistenza inversa e maggiore è l’azione limi- 
tatrice del disturbo. 

La tensione di sblocco positiva, nel circuito origina¬ 
le, è stata prelevata dal catodo della valvola di uscita 
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Fig. 1 - Schema elettrico del limitatore di disturbi a diodi da 
impiegare nei ricevitori semiprofessionali. 
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della bassa frequenza ed era debordine di 5 V. In al¬ 
tri ricevitori tale tensione può avere dei valori molto 
differenti, pertanto è consigliabile raggiunta di un 
potenziometro da 1 MX1 che permette di variare la 


tensione di sblocco e che dovrà essere connesso in 
circuito come indica lo schema di figura 2. 

In qualche caso può succedere di dover utilizzare 
una tensione di sblocco negativa. Di fronte a questa 
evenienza è sufficiente invertire il collegamento dei due 
diodi. 

Si è anche pensato di prelevare la tensione di sbloc¬ 
co negativa dalla linea relativa al CAG. 

Ammesso pertanto che la tensione del CAG abbia 
un valore sufficiente da consentire l’effetto di selezio¬ 
namento, una tale soluzione è senz’altro possibile. 

Per inserire il circuito in un ricevitore occorre stac¬ 
care la connessione che fa capo al condensatore di 
blocco del circuito rivelatore del ricevitore. Il punto 
A sarà quindi collegato a questo condensatore mentre 
il filo che è rimasto scollegato farà capo al punto B. 

Il punto C dovrà essere infine collegato alla fonte di 
alimentazione positiva o negativa secondo le norme 
suddette. 

Questo limitatore di disturbi è stato sperimentato 
su diversi tipi di ricevitori con ottimi risultati. 



LA PIU PICCOLA 
CALCOLATRICE 
ELETTRONICA 
DEL MONDO 
SI CHIAMA 

BUSICOM 


Mini calcolatrice tascabile «Busfcom» 
Mod. LE-80 A 

8 cifre 

4 operazioni fondamentali 
1 memoria 

Disposi ti vo di soppressione dello zero 
Sistema automatico di cancellazione 
Alimentazione: 6 Vex. 

Dimensioni: 80 * 54 x 20 

ZZ/9920-00 


Calcolatrice tascabile 
«Busicom» 

Mod. LE-tflO A 

IO cifre 

4 operazioni fondamen¬ 
tali 

DisposiIivo di soppressio¬ 
ne dello zero 
Spìe luminose per segna* 
lare un valore negativo 
e pile scariche 
Sistema automatico di 
cancellazione 
Alimentazione: 6 Vex. 
Dimensioni: 122 x 65x 22 
ZZ/9914-00 
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SINTETIZZATORE 

DIGITALE 

PER RADIOAMATORI 

a cura di I. MASON 


Una unica frequenza di riferi¬ 
mento determina la stabilità 
nel tempo e la spaziatura del¬ 
le frequenze di uscita com¬ 
mutabili negli oscillatori a ca¬ 
nali sequenziali (sintetizzato¬ 
ri) < Queste apparecchiature 
sono particolarmente indicate 
ai radioamatori che impiega¬ 
no la gamma delle onde ultra¬ 
corte mediante stazioni ripe¬ 
titrici preordinate. 


1 numero dei canali FM 
nella banda dei 2 metri 
per i radioamatori è in 
continuo aumento. Per questo mo¬ 
tivo i radioamatori interessati sono 
costretti ad approvvigionarsi conti¬ 
nuamente di nuovi quarzi stabiliz¬ 
zatori per le loro trasmittenti. Per 
ovviare tale inconveniente si può 
usare un oscillatore accordabile 
(VFO = oscillatore a frequenza 
variabile) che tuttavia comporta al¬ 
cuni svantaggi. Oltre che alla trop¬ 
po piccola costanza di frequenza 
del VFO esiste la difficoltà di otte¬ 
nere, con la necessaria precisione, 
la frequenza di canale; ciò vale spe¬ 
cialmente nel traffico attraverso sta¬ 
zioni ripetitrici preordinate in cui 
nella commutazione ricezione - tra¬ 
smissione è necessaria una ben der 
finita variazione di frequenza del- 
Foscillatore nel più breve tempo 
possibile. 

Una moderna soluzione è data 
dalFimpiego di un oscillatore a se¬ 
quenze di canali detto «sintetizza¬ 


tore» dalla terminologia angloame¬ 
ricana di «synthesizer». 

Il sintetizzatore produce un gran 
numero di frequenze di uscita com¬ 
mutabili la cui stabilità nel tempo 
e la spaziatura Funa dall’altra vie¬ 
ne determinata solo da una unica 
frequenza di riferimento. La com¬ 
mutazione del segnale di uscita av¬ 
viene tramite la variazione del fat¬ 
tore di un divisore commutabile. 

L’apparecchio oggetto di questo 
articolo è stato previsto per il cam¬ 
po di frequenze di uscita di 18,500 
... 20,475 MHz e può pertanto so¬ 
stituire il VFO nelle apparecchia¬ 
ture per radioamatori. 

Vengono generati rispettivamente 
80 canali trasmittenti e riceventi 
spaziati di 25 kHz. Essi vengono 
inseriti indipendentemente uno dal¬ 
l’altro in modo che sia possibile o- 
gni combinazione di frequenza en¬ 
tro la banda dei 2 metri. 

Nell’impiego di uno dei suddetti 
apparecchi si ricavano come fre¬ 
quenze di lavoro nella banda dei 2 
metri: 

Canale 00 = 144,000 MHz 
(18,500 MHz) 

Canale 01 = 144,025 MHz 
(18,525 MHz) 

e così via sino a: 

Canale 79 = 145,975 MHz 
(20,475 MHz) 

I valori fra parentesi si riferisco¬ 
no alle frequenze di uscita del sin¬ 
tetizzatore. 

II progresso avutosi nel campo 
dei componenti digitali nella tecni¬ 
ca integrata e il loro accessibile 
prezzo hanno reso possibile l’utiliz¬ 


zazione di questi prodotti. I costi 
dei materiali dell’apparecchio infat¬ 
ti corrispondono all’incirca al prez¬ 
zo di quattro coppie di quarzi. 

PRINCIPIO 

DI FUNZIONAMENTO 

La figura 1 mostra lo schema a 
blocchi di un sintetizzatore digitale. 
Un oscillatore accordabile con cor¬ 
rente continua (VCO) genera una 
tensione oscillante nel campo delle 
frequenze di uscita richieste 
(Fout). 

Il segnale, attraverso un divisore 
di frequenza commutabile, giunge 
all’ingresso di un comparatore di 
fase e viene confrontato con una 
frequenza di riferimento (F.ref). 

All’uscita è disponibile una ten¬ 
sione di correzione che, attraverso 
un filtro passa-basso, regola ulte¬ 
riormente la frequenza VCO. Per 
il caso: Fout/-^N = Fref il se¬ 
gnale di uscita del VCO è sincro¬ 
nizzato con la frequenza di riferi¬ 
mento. 

Pertanto N è il fattore di di¬ 
visione; se questo viene variato va¬ 
ria corrispondentemente la frequen¬ 
za di uscita, con uno scarto deter¬ 
minato da Fref. 



Divisore a commutazione 


Fig. 1 - Principio di funzionamento del 
sintetizzatore. 
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DESCRIZIONE 

DELL’APPARECCHIO 

Come già menzionato l’apparec- 
chio campione è stato realizzato per 
un campo di frequenze di uscita di 
18,500 sino a 20,475 MHz in seg¬ 
menti sequenziali di 25 kHz. Se¬ 
condo la menzionata formula si ri¬ 
cava che il divisore commutabile 
deve suddividere da -=- 740 sino 
819. 

Nello schema elettrico di figura 
2 sono stati omessi i collegamenti 
deiralimentazione dei componenti 
integrati onde avere una più chia¬ 
ra visuale dei circuiti. 

Il transistore T2 funziona come 
oscillatore LC. La sua frequenza di 
oscillazione si può accordare fra 18 
MHz e 21 MHz mediante variazioni 
della tensione continua inversa da 
1,8 ... a 5 V ai diodi Varicap D2 
sino D4. 

Con ciò esiste un largo margine 
di sicurezza di 0,5 MHz rispettiva¬ 


mente sotto e sopra al proprio cam¬ 
po di sintonizzazione. Con il segna¬ 
le deiroscillatore vengono pilotati 
ambedue gli stadi successivi, costi¬ 
tuiti dai transistori T3 e T4. L’usci¬ 
ta del T3 è disponibile a mezzo di 
una boccola per la successiva elabo¬ 
razione del trasmettitore. 

Il T4 invia il segnale per l’utiliz¬ 
zazione nel sintetizzatore, attraver¬ 
so un formatore di impulsi IS 9b 
esso si presenta al divisore per 
quattro (IS 14) costruito con due 
Flip-Flop. 

La suddivisione della frequenza 
del segnale AF è necessaria poiché 
la frequenza limite superiore del 
divisore commutabile si trova al di 
sotto del campo di frequenza del 

vco. 

Per meglio comprendere la fun¬ 
zione del divisore osservate la fig. 3. 

Essa dà una rappresentazione 
semplificata del tipo usato con un 
fattore di divisione fisso. I circuiti 
integrati IS6 sino IS8 costituiscono 


un contatore a tre cifre da 000.... 
999, ove IS8 conta le unità, IS7 le 
decine e IS6 le centinaia. 

Gli impulsi contati si ritrovano 
alle uscite BCD in forma di codice 
binario disponibili per la decodi¬ 
ficazione decimale mediante gli 
IS10, 11 e 12. 

Una uscita decimale, rispettiva¬ 
mente delle tre decadi, è collegata 
con l’ingresso di una porta NOR. 

Nell’esempio a fig. 3 esse sono: 
contatore unità = uscita 5 
contatore decine = uscita 1 
contatore centinaia = uscita 8 

Lo stato logico delle uscite da 
IS10 sino IS12 dipende dal numero 
degli impulsi contati dal corrispon¬ 
dente contatore. 

Così, per esempio, dopo cinque 
impulsi di entrata si troverà solo 
l’uscita decimale 5 a potenziale 0, 
mentre tutte le altre uscite si tro¬ 
vano a potenziale L. 


112 


GENNAIO 


1974 








































































































































































ELENCO DEI 

COMPONENTI 

R1-R3 

resislori da 1,5 Irti 

R2-R4- 


R8-RI2 

resistori da 1 Irti 

R5-R6 : 

resistori da 2,7 Irti 

R7 : 

resistore da 820 fi 

R9-R14- 


R17 

resistori da 15 Irti 

RIO 

resistore da 5,6 Irti 

R11-R21 : 

resistori da 8,2 Irti 

R13-R16 

resistori da 4,7 Irti 

R15-R18 

resistori da 220 fi 

R19 : 

resistore da 470 fi 

R20 

resistore da 2,2 Irti 

CI : 

condensatore variabile da 5-40 pF 

C2-C5- 


C6-C10- 


C15-C17 : 

condensatori da 0,1 m-F 

C3 

condensatore da 180 pF 

C4-C7- 


C14-C18-C20 : 

condensatori da 1 nF 

C8-C11 : 

condensatori da 270 pF 

C9 : 

condensatore da 16 pF * 

C12-C19 : 

condensatori da 120 pF 

C13-C16 : 

condensatori da 68 pF 

C21-C22 : 

condensatori elettrolitici da 1000 |iF - 15/18 V 

L 

bobina da 20 jxH 

DI 

diodo 1N4148 o equivalente 

D2-D4 : 

diodi BB142 (ITT) 

TI 

transistore BC 109 o equivalente 

T2-T4 

transistori BF 184 o equivalenti 

IS1-IS5- 


IS9 : 

circuiti integrati SN7400 N (TI) - FLH101 (Siemens) 

IS2-1S6- 


1S8 

circuiti integrati SN7490 N (TI) - FLI161 (Siemens) 

IS3 : 

circuito integrato SN7493 N (TI) - FL|181 (Siemens) 

IS4 : 

circuito integrato MC4044 (Motorola) 

IS7 : 

circuito integrato SN74192 N (TI) FL(241 (Siemens) 

IS10-IS12 

circuiti integrati SN7442 N (TI) FLH281 (Siemens) 

IS 13 : 

circuito integrato SN7425 N (TI) FLH521 (Siemens) 

IS 14 

circuito integrato SN7473 N (TI) FLJ121 (Siemens) 

ISIS : 

circuito integrato LM309 K (NS) MLM309K (Motorola) 

IS16 

circuito integrato TBA 281 (Philips) 723 (Fairchild) 


In figura 3, pertanto, solo dopo 
815 impulsi di entrata tutte le tre 
entrate della porta NOR si portano 
sul potenziale 0 e sino al successivo 
impulso di conteggio provocano un 
breve impulso positivo airuscita 
della porta. Poiché questa uscita 
è collegata con gli ingressi di az¬ 
zeramento (Reset 0) del contatore, 
fa ritornare la catena dei contatori 
su 000 in modo che il processo può 
ricominciare. La frequenza conse¬ 
guente delPimpulso restante deter¬ 
mina la frequenza di ingresso divi¬ 
sa per il fattore 815 e può così ve¬ 
nire accoppiata per la comparazio¬ 
ne di fase con le frequenze di ri¬ 
ferimento. 

Il divisore usato offre inoltre, co¬ 
me dall’esempio di figura 3, la pos¬ 
sibilità della commutazione del fat¬ 
tore di divisione a mezzo di un 
commutatore meccanico. 

Come risulta dalla figura 2 gli 
ingressi della porta NOR, IS13 
a + b non sono collegati con le usci¬ 
te decimali 740 sino 819 (per -=- 
740-^819) del decodificatore, ma 
con quelli di 800-879. In questo 
modo si può ottenere una semplifi¬ 
cazione della commutazione dei ca¬ 
nali. Il contatore degli impulsi del¬ 
le decine (IS7) rende possibile l’i- 
nizio del conteggio non solo da ze¬ 
ro ma secondo una scelta prelimi¬ 
nare ai suoi ingressi «Preset» da 
ogni numero sino a 9 a piacere. Nel 
nostro caso il numero prescelto é 
il 6. Questo significa che il conta¬ 
tore a tre stadi (IS6 fino a IS8) 
conta non da 000 ma da 060. Do¬ 
po 740 impulsi di ingresso di con¬ 
seguenza corrisponderà lo stato lo¬ 
gico delle uscite decimali al numero 
740 + 060=800. I desiderati fat¬ 
tori di divisione da 740 sino 819 
si possono ottenere in questo modo 
mediante la commutazione fra 800 
e 879. In caso contrario si dovreb¬ 
be nel cambio di un canale fra K00 
-K59 (-=-740 sino 799) in un altro 
fra K60 sino K79 (-=- 800 sino 
819) commutare anche l’uscita de¬ 
codificata del contatore delle centi¬ 
naia da 7 a 8. 

L’integrato IS13 è costituito da 
due porte NOR con quattro ingres¬ 
si; gli attacchi per il blocco (stra¬ 
be) vengono collegati con la sor¬ 
gente di tensione positiva (5 V). In 
figura 2 è illustrato il circuito per 
la scelta dei canali fra le uscite de¬ 


cimali di IS11 e IS12 e gli ingressi 
della porta NOR. I collegamenti 
ad IS13a servono per impostare i 
canali di trasmissione mentre IS13b 
è collegato con i commutatori dei 
canali di ricezione. L’uscita deci¬ 
male 8 del contatore delle centinaia 
IS10 è in collegamento fisso con 
ogni ingresso della porta. Per IS13 
naturalmente potrebbe essere usato 
anche un tipo equivalente con solo 
tre ingressi ciascuno. Le uscite del¬ 
la porta NOR sono collegate, attra¬ 
verso il commutatore digitale IS5, 
al comando di azzeramento (reset) 
e ad un ingresso del comparatore 
di fase. Il punto D, nella commuta¬ 
zione in posizione di trasmissione, 
deve venire messo a massa (tasto 
PTT). 

Il diodo DI serve per il disac¬ 
coppiamento del collegamento al 
PTT. L’integrato IS9a inverte il re¬ 


stante impulso per l’ingresso di 
«set» dello IS7 che (al contrario 
di IS6 e IS8) abbisogna di un im¬ 
pulso di ritorno negativo. 

Il segnale di riferimento al se¬ 
condo ingresso del circuito com¬ 
paratore di fase IS4 viene ricava¬ 
to, attraverso il divisore di frequen¬ 
za IS2 (-*-10) e IS3 (-f- 16), da 
un oscillatore a quarzo da 1 MHz. 
L’oscillatore è costituito da due 
porte NAND come invertitori. Dato 
l’impiego previsto di questo appa¬ 
recchio campione si è rinunciato 
ad un quarzo stabilizzato con ter¬ 
mostato. 

La frequenza all’ingresso di IS4 
è di 6,25 kHz che corrisponde alla 
quarta parte del richiesto segmento 
di 25 kHz. 

Viene così compensato l’effetto di 
IS14 nel processo della divisione 
di frequenza. 


GENNAIO — 1974 


113 






Reset-Ltq. 

ji n 



Fig. 3 - Principio di funzionamento del divisore di frequenza. 


In uscita lo stadio comparatore 
di fase è chiuso su circuito di tran¬ 
sistori a schema Darlington e un 
filtro attivo passa-basso costituito 
dal transistore Tl. 

La tensione di regolazione Ur del 
VCO allestita del filtro si può va¬ 
riare da 1,8 a 5 V. Per questo cam¬ 
po di variazione di tensione è stata 
dimensionata la correzione di fre¬ 
quenza dell’oscillatore. 

COSTRUZIONE 

Questo articolo non comprende 
istruzioni per la realizzazione co¬ 


struttiva, tuttavia vengono date al 
riguardo alcune norme. 

Il sintetizzatore deve venire mon¬ 
tato in una custodia metallica co¬ 
me schermo poiché le armoniche 
deiroscillatore a 1 MHz coprono 
uno spettro di frequenze sino nel 
campo VHF e possono provocare 
disturbi nel ricevitore su 144,0 e 
145,0 MHz. 

Entro la custodia la parte VCO 
deve essere ulteriormente scherma¬ 
ta separatamente. 

La tensione di alimentazione di 
5 V per i circuiti integrati deve ve¬ 


nire bloccata verso massa in alcuni 
punti del circuito stampato median¬ 
te condensatori (circa 10 nF sino 
0,1 jwF). Critico è il dimensiona¬ 
mento del filtro attivo passa-basso. 

Con errati valori dei componenti 
possono subentrare effetti di distur¬ 
bo nella trasmissione con conse¬ 
guente influenza su altri servizi ra¬ 
dio. 

I sintetizzatori abbisognano nella 
commutazione dei canali di un cer¬ 
to tempo per essere pronti al fun¬ 
zionamento (Lock-Time). Poiché il 
segnale di uscita in quel momento 
non è sincronizzato questo interval¬ 
lo deve essere tenuto sufficiente¬ 
mente corto mediante corrisponden¬ 
te scelta dei componenti del filtro 
attivo. NelPapparecchio descritto 
la tensione di regolazione del VCO 
è già meno di 30 ms al ± 5% del 
suo valore finale. 

Ai punti A e B del filtro è possi¬ 
bile una modulazione di frequenza 
del segnale di uscita; per queste 
sono sufficienti tensioni di bassa 
frequenza molto piccole. L’accop¬ 
piamento del segnale fonico deve 
tuttavia avvenire sufficientemente 
lasco cosicché la caratteristica del 
filtro non venga influenzata. 
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scatole di montaggio 


COMPARATORE 
R-C A PONTE 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione con pile a secco; 

9 V (6 x 1,5 Vcc) 

Corrente assorbita; 6,5 mÀ 

Scala delle tolleranze; fino a ± 20% 

Campo di misura; 

Resistenza 1 -=- 1 MO 

Capacità; IO pF « IO pF 

non polarizzata 

Segnalazione dell’equilibrio: 

acustica o visiva su oscilloscopio 

Transistori impiegati: 

3 x BCIG8B oppure 3 x BC208B 


Un ottimo e sensibile strumento per con¬ 
frontare i valori di due componenti, dei 
quali uno soltanto sia noto nelle sue ca¬ 
ratteristiche (il campione). Il risultato 
fornito dalla misura consiste nella per¬ 
centuale di scostamento del valore effet¬ 
tivo della resistenza o della capacità in 
prova rispetto a quella che abbiamo a- 
dottata come campione. 

Lo strumento usa un circuito a ponte 
con indicazione di zero acustica o visiva 
su oscilloscopio, amplificata. 

In combinazione con i box di rcsistori 
UK 415/C e di condensatori UK 425/C, 
può diventare un vero e proprio stru¬ 
mento di misura. 

L'alimentazione è effettuata con pile a 
secco contenute nello strumento ed un 
apposito pulsante da azionare solo du¬ 
rante la misura, permette di evitare di 
lasciare inavvertitamente acceso ['appa¬ 
recchio. 


□ n elettronica si possono misu¬ 
rare varie quantità, come Tim- 
pedenza, lammettenza, la ca¬ 
pacità, rinduitanza, la resistenza ece. per 
mezzo dì circuiti a ponte o similari. 

In genere gli apparecchi di misura a 
ponte prodotti da tutte le più quotate 
fabbriche di strumenti di misura, per¬ 
mettono di valutare parecchie grandez¬ 
ze nello stesso strumento. 

I ali strumenti, detti ponti universali, 
operano con il principio del bilancia¬ 
mento q dello zero, oppure con il prin¬ 
cipio di comparazione con un campio¬ 
ne standard. 

Quest'ultimo caso si riferisce anounto 
ali'UK 447. 

Naturalmente il componente di rife¬ 
rimento che useremo come standard di 
misura avrà anche lui la sua tolleranza 
sulla precisione. 

Quindi, quanto più preciso sarà II 
campione standard, tanto piu precisa Sa¬ 
ra la misura del valore del componente 
ignoto. 

Si può usare l'UK 447 sia per ìa ta¬ 
ratura di una resistenza che di un con- 
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Fig. 1 - Ponte base di Wheatstone. 


densatore. in modo da renderli uguali al 
campione entro un certo limite di tolle¬ 
ranza indicalo sull'apposito quadrante, 
oppure si può usare per verificare se i 
componenti facenti parte di un lotto di 
ugual valore nominale, stanno o no en¬ 
tro le tolleranze indicate o volute* 

E’ evidente l’utilità di un tale stru¬ 
mento quando, per esempio, si debba 
sostituire un componente del quale non 
si conosce il valore. 

Procedendo per tentativi si può trova¬ 
re un componente che abbia un valore 
quasi esattamente uguale a quello da so¬ 
stituire, entro limiti molto ristretti. 

Il vantaggio di un ponte comparatore 
è la sua semplicità e la sua capacità di 
raggiungere precisioni molto elevate, che 
dipendono solo dalla precisione del cam¬ 
pione di riferimento. 

La versatilità di un tale tipo di misu¬ 
ra è abbastanza indipendente da un cer¬ 
to numero di scale e di portate come per 
i ponti universali per i quali c'è la 
possibilità che gli errori degli elementi 
che variano Ì campi di misura si som¬ 
mino, con una riduzione generai^ della 
precisione della misura. Per quanto t 
ponti universali di pregio sono strumen¬ 
ti molto costosi. 

Qualora si voglia utilizzare l’UK 44? 
come strumento di misura per valori di 
resistenze o di capacità entro un vasto 
campo, si può connettere ai morsetti del- 
Pelemento di confronto un box di resi¬ 
stenze come PUK 415/C oppure un box 
di condensatori come l’UK 425/C. .Usan¬ 
do questi accessori e combinando in va¬ 
ri modi i valori del confronto, risulta a- 
gevole trovare il valore di una resistenza 
o di una capacità incognita. 

IL PONTE DI WHEATSTONE 

I metodi di azzeramento della corren¬ 
te in un braccio di una rete bilanciata 
sono usati da lungo tempo come il siste¬ 
ma più conveniente e preciso per la mi¬ 
sura di tutti i tipi di impedenze, sia re¬ 
sistive che reattive, induttive o capaciti¬ 
ve, dalle frequenze bassissime alle più 
alte. 


La maggior parte degli strumenti a 
zero od a bilanciamento derivano dal 
semplice circuito detto «ponte di Wheat¬ 
stone», che è ancora il metodo fonda- 
mentale per la misura delle resistenze in 
corrente continua con la massima pre¬ 
cisione possibile. 

Il ponte di Wheatstone misura una 
resistenza sconosciuta Rx in termini di 
standard resistivi calibrati (fig. 1). 

La relazione tra gli elementi resistivi 
è la seguente: 

R3 R2 

Rx = - 

RI 

che è soddisfatta quando la tensione ai 
terminali del rivelatore è nulla. 

Per poter sostituire le resistenze mo¬ 
strate in figura con elementi reattivi co¬ 
me i condensatori o le induttanze, biso¬ 
gna che il ponte venga alimentato con 
corrente alternata. Questo perché l'ef¬ 
fetto di una reattanza non si manifesta 
per correnti continue ma solo per va¬ 
riazioni della corrente. Alla corrente con¬ 
tinua, salvo le componenti parassite, la 
resistenza di un condensatore è infinita 
e la resistenza di un'induttanza è nulla. 

Invece se gli elementi reattivi come la 
capacità e l'induttanza sono percorsi da 
una corrente alternata, essi opporran¬ 
no al passaggio della corrente una resi¬ 
stenza diversa rispettivamente da infini¬ 
to e da zero, che si chiama reattanza 
capacitiva od induttiva. 

Il valore della reattanza dipende dal¬ 
la frequenza e precisamente cresce per la 
induttanza e diminuisce per la capacità, 
all'aumentàre della frequenza. 

Le formule per la reattanza induttiva 
e capacitiva sono le seguenti: 

X L = w L 
.. Xc = 1/w C 

Siccome dal punto di vista dimensio¬ 
nale queste reattanze sono delle resi¬ 
stenze, nulla vieta di accoppiarle a que¬ 
ste in un ponte di misura e di valutarne 
il valore in confronto a delle effettive 
resistenze. 

La maggior parte dei ponti di misura 
professionali permette di valutare oltre 
alle componenti puramente reattive an¬ 
che quelle dovute alle perdite, che defi¬ 
niscono il Q delle bobine ed il fattore 
di perdita dei condensatori. Il nostro 
apparecchio non è attrezzato per questa 
misura, ma nel caso dei condensatori, 
sarebbe superflua in quanto i condensa- 
tori del commercio hanno caratteristiche 
fisse e molte volte tali caratteristiche di 
perdita sono indicate. La stretta dipen¬ 
denza del fattore di perdita dal tipo di 
isolamento tra le armature, permette di 
valutarlo con grande esattezza conoscen¬ 
do questo dato. 

La rivelazione della condizione di 
azzeramento del braccio diagonale si può 
effettuare con un galvanometro a zero 
centrale per i ponti a corrente continua. 
Per i ponti a corrente alternata si pos¬ 
sono usare vari metodi. Si può rivelare 
il segnale con un sistema a diodi e 
leggere la minima indicazione su uno 
strumento per corrente continua, oppure 


si può far uso di un rivelatore acustico 
(cuffia) dove si apprezza ad orecchio 
il minimo del segnale, oppure tale se¬ 
gnale si può applicare alPentrata di un 
oscilloscopio, nel quale si noterà 
l'annullamento progressivo dell'ampiezza 
dell'onda che appare sullo schermo. Il 
sistema con la cuffia* pur essendo molto 
economico, non è molto meno sensibile 
degli altri sistemi, in quanto l'orecchio 
è uno strumento sensibilissimo ed in 
grado di apprezzare minime variazioni 
dell'intensità sonora, specie ai bassi li¬ 
velli* Un altro sistema che vedremo 
adottato in questo montaggio è quello 
di amplificare il segnale di azzeramento 
per renderne più apprezzabili le varia¬ 
zioni. 

Per concludere, l'uso del ponte di mi¬ 
sura è universale proprio per le qualità 
intrinseche del sistema, la cui precisione 
non dipende dalla precisione dei suoi 
componenti, ma solo dalla precisione 
dell'elemento di confronto. Questo vale 
specialmente per lo strumento indica¬ 
tore che richiede come unico requisito 
la sensibilità e non l'esattezza della ta¬ 
ratura che, come si sa è diffìcilissima 
da ottenere. 

In definitiva l'equivalente meccanico 
del pome di misura è una bilancia a 
piatti, la cui precisione dipende solo 
dall'esattezza dei pesi e dalla scorrevo¬ 
lezza del movimento e nella quale l'e- 
quilibrio venga raggiunto spostando la 
posizione del fulcro rispetto al braccio 
orizzontale, per cui tale equilibrio può 
venire raggiunto anche se il peso da 
misurare non è perfettamente uguale al 
peso del campione, senza influenza sulla 
precisione dell'operuzione. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

La tensione alternata necessaria per 
l’alimentazione del ponte viene prodot¬ 
ta da un multivibratore astabile formato 
dai transistori TRI e TR2 e dal circui¬ 
to connesso (fig. 2). 

La tensione alternata viene utilizza¬ 
ta ai capi di resistori R20, PI ed R25 
che costituiscono il carico di TR2, co¬ 
me pure due dei rami del ponte di 
misura. 

Gli altri due rami del ponte sono 
costituiti rispettivamente dal componen¬ 
te di riferimento e dal componente da 
misurare. Il braccio trasversale del pon¬ 
te destinato al rivelatore è costituito dal 
primario del trasformatore TI che è 
connesso con uno dei suoi terminali con 
il punto di unione tra il componente di 
riferimento ed il componente incognito, 
e con l'altro terminale al cursore del 
potenziometro PI. Questo cursore pre¬ 
leva la tensione di zero in un punto tan¬ 
to lontano dal centro elettrico dei due 
bracci R20 + Pl/2 ed R25 + Pl/2, da 
compensare lo squilibrio introdotto dal¬ 
la differenza tra il componente da mi¬ 
surare e quello di riferimento. 

Il condensatore variabile C15 serve 
a correggere lo squilibrio naturale del 
ponte dovuto alle capacità parassite che 
si sommano sia al componente di riferi¬ 
mento che a quello da misurare, ma in 
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maniera diversa. Il segnale che percorre 
ii braccio trasversale del pome attraver¬ 
so il primario ój TI, viene trasferito al 
secondario è così liberato dalla compo¬ 
nente continua e per mezzo di questo 
applicato alla base del transistore TR5 
tramite il condensatore di accoppiamen¬ 
to C25. Il transistore TR3 è collegato in 
emettitore comune secondo uno schema 
assolutamente normale. 

Il carico è costituito dal resistore R40 
che al momento della misura reca in pa¬ 
rallelo la resistenza d’ingresso dell’oscil¬ 
loscopio, o viene sostituita dall’impeden¬ 
za del rivelatore acustico. 

La messa in servizio del l 'apparecchio 
è ottenuta per mezzo di un pulsante con 
posizione normale in apertura, in modo 
che bisogna tenere premuto il suddetto 
pulsante durante tutto il tempo in cui sì 
esegue la misura. La ragione dì questo 
è che si vuole evitare che qualcuno pos¬ 
sa inavvertitamente lasciare inserite ie 
batterie alla fine della misura provocan¬ 
done il rapido esaurimento. 

La capacità delle batterie montate sul¬ 
lo strumento e la loro utilizzazione sal¬ 
tuaria, ne rendono la durata molto lun- 
ga, e rendono lo strumento indipendente 
dal collegamento con la rete e facilmente 
trasportabile. 

II circuito del multivibratore che ge¬ 
nera il segnale alternativo di alimenta¬ 
zione del ponte merita qualche parola 
di spiegazione destinata a coloro che 
ancora non conoscono questo basilare 
circuito dell’elettronica di commutazio¬ 
ne. 

1 multivibratori astabili forniscono 
normalmente una tensione di uscita con 
andamento rettangolare, unidirezionale. 
Ossia si tratta di un'onda alternata 
complessa formata da una serie di armo¬ 
niche e di una tensione continua ad 
essa sovrapposta. 

Per spiegare il funzionamento del 
multivibratore partiremo da una condi¬ 
zione di partenza che prevede ambedue 
i transistori in conduzione. In questo 
caso, per la simmetria del circuito, la 
corrente di collettore di TRI È uguale 
a quella di TR2, e Io stesso accade per 
la tensione presente al terminale di base. 
Un piccolo disturbo a questa simmetria, 
per esempio un aumento nella corrente 
di collettore di TRI causa un aumento 
della caduta di tensione su R5 e quindi 
una diminuzione delia tensione al col¬ 
lettore di TRI. Questa variazione di 
tensione è passala alla base di TR2 dal 
condensatore C5, dimodoché la base di 
TR2 diviene meno positiva e quindi di¬ 
minuisce la sua corrente dì collettore, 
e quindi, per lo stesso motivo di prima 
cresce la tensione sul terminale di col¬ 
lettore di TR2 e questo aumento è tra¬ 
sferito alla base di TRI dal condensa* 
tore CIO. Il risultato immediato dì que¬ 
sto aumento è che la base di TRI di¬ 
viene maggiormente positiva, provocan¬ 
do un ulteriore aumento della corrente 
dì collettore dello stesso transistore. Sic¬ 
come questo processo è cumulativo fini¬ 
sce che la base di TR2 diviene negativa 
provocando l’interruzione del transisto¬ 
re mentre la corrente di collettore di 
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Fig. 3 - Disposizione dei componenti sul¬ 
la piastrina a circuito stampato. 


TRI raggiunge il suo valore massimo. 
Ora siamo in presenza di una condizione 
stabile nella quale TRI è in conduzione 
e TR2 è interdetto. 

Durante i precedenti eventi, che ri¬ 
chiedono un tempo molto piccolo la 
carica dei condensatori C5 e CIO subisce 
profonde alterazioni. Quando viene rag- 
giunta la condizione stabile indicata pri¬ 
ma, il condensatore C5 si carica in quan¬ 
to fa parte del circuito in serie formalo 
da RIO, C5 e TRI in conduzione. 

Quanto sopra significa che la tensio¬ 
ne alla base di TR2 diviene nuovamente 
positiva dopo un certo tempo, che di¬ 
pende dai valori di RIO e di C5. Que¬ 
sto fatto provoca il basculamento in con¬ 
duzione di TR2 e quindi la sua tensione 
dì collettore diviene quasi zero. Il mu¬ 


tamento di quest’ultima tensione è ripor¬ 
tato sulla base di TRI col risultato. che 
la suddetta base diviene meno positiva 
ed ad un certo punto TRI passa all’in- 
terdizione. Per la simmetria del circuito, 
in seguito le cose procedono come _ in 
precedenza, ed il ciclo si ripete indefini¬ 
tamente. Il tempo della permanenza di 
TRI in stato di conduzione dipende dal 
valore di R15 e CIO. Per Teffetto del 
carico uno dei fianchi dell’onda rettan¬ 
golare non sarà così perfettamente ver¬ 
ticale come Labro. Questo è un incon¬ 
veniente che può essere ovviato con 
adatti accorgimenti, ma questo non è 
necessario per l’uso che noi vogliamo 
fare dell’onda prodotta dal multivibra- 
tore. 

Il carico dei due transistori è formato 
da R5 per TRI, che serve solo alla limi¬ 
tazione della corrente di collettore, e 
dalla serie R25, PI ed R20 che ha 
anche lo scopo di permettere il prelievo 
del segnale di alimentazione del ponte, 
come già detto in precedenza. 

MECCANICA 

L’intero strumento comprese le batte¬ 
rie di alimentazione, è disposto in un 
contenitore unificato composto da sette 
parti facilmente montabili e smontabili 
per verifiche e riparazioni; i comandi 
sono riuniti sul pannello centrale, come 


pure gli attacchi per gli elementi da pro¬ 
vare e gli elementi dì riferimento. Sulla 
scala dd potenziometro di equilibratura 
del ponte sono direttamente indicate le 
percentuali di scostamento del valore 
delTelemenlo sotto misura dal campione. 
Il circuito interno è montato su un cir¬ 
cuito stampato per una miglior presen¬ 
tazione estetica e per una diminuzione 
della possibilità di errori di collegamen¬ 
to. 

Le batterie sono contenute in un ap¬ 
posito portapile fissato al pannello in¬ 
feriore e la loro sostituzione risulta fa¬ 
cile e comoda. 

Sulla mascherina anteriore sono seri- 
grafate tutte le indicazioni necessarie 
per identificare senza errori le posi¬ 
zioni le funzioni dei comandi. Un ap¬ 
posito interruttore a pulsante provvede 
a disconnettere le batterie quando vie¬ 
ne rilasciato alla fine della prova. 


MONTAGGIO 

Per facilitare il compito dell’esecuto¬ 
re pubblichiamo la fig. 3 dove appare 
la serigrafia del circuito stampato, sulla 
quale abbiamo sovrapposto l’esatta di¬ 
sposizione dei componenti. 

Le varie fasi di montaggio sono chia¬ 
ramente illustrate nell’opuscolo allegato 
al kit. 









JK 187 


^ - PERCHÉ FERMARSI 

ALLA SGOl STEREOFONIA QUANDO 
SI PUÒ AVERE ANCHE LA QUADRIFONIA? 

Amplificatore stereo Hi-Fi 20 + 20 W 
con dispositivo per effetto quadrifonico 

Una recente rivoluzione nel campo dell'alta fe¬ 
deltà è stata la quadrifonia. 

Il suono quadrifonico, infatti, lo si ottiene con 
due altoparlanti frontali ed altri due posti dietro 
l'ascoltatore. L'UK 187. pur costituendo un ottimo 
amplificatore stereo Hi-Fi incorpora anche un di¬ 
spositivo, denominato -Quadrik», che consente dì 
ottenere V effetto citato. 

Il tutto è disponibile come scatola di montaggio 
ad un prezzo veramente interessante. 

Perché, quindi, fermarsi alla sola stereofonia 
quando si può avere anche la quadrifonia ? 

Caratteristiche tecniche 

Interamente transistorizzato. 

Risposta di frequenza; 10 -r 30.000 Hz +0-3 dB 
Potenza d’uscita in regime dinamico: 40 + 40 W. 
Potenza d’uscita continua a 1.000 Hz: 20 + 20 W - 
1% di distorsione. 

Impedenza d’uscita: 4 IL 
Rapporto segnale/disturbo: 80 dB. 

Alimentazione: 117/125 - 220/240 V - 50-60 Hz. 
Alimentazione in c.c.: 33 Vc.c. con alimentazione 
stabilizzata e circuito automatico per la limita¬ 


zione. 

r\ , .mnnc'inni. A7A. v 
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TELEVISORE PORTATILE 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Alimentazione in corrente alternata: 

220 V - 50 Hz 

Alimentazione in corrente continua: 

12 V 

Potenza dissipata in corrente alter¬ 
nata: 18 VA 

Potenza dissipata in corrente conti¬ 
nua: 10 W 

Transistori impiegati: 28 

Circuiti integrati: 1 

Diodi impiegati: 20 

Diodi varicap: 6 

Raddrizzatore a ponte: 1 

Raddrizzatore EHT: 1 

Dimensioni massime di ingombro: 
mm 250 (altezza) x 300 (larghezza) 
x 280 (profondità) 


Ricezione: 
Bande: 
Banda I: 
Banda III: 


VHF-UHF 
I - III - IV - V 
da 53 a 88 MHz 
da 175 a 223 MHz 


Bande IV e V: da 470 a 760 MHz 

Impedenza di ingresso VHF: 75 H 

Impedenza di ingresso UHF: 75 fi 

Frequenza intermedia portante video: 

38,9 MHz 

Frequenza intermedia portante suo¬ 
no: 33,4 MHz 

Frequenza intermedia suono: 

5,5 MHz (sistema «intercarrier») 


Peso: 


Impedenza di uscita suono: 8 lì 

circa 6,5 kg Potenza di uscita suono: 300 mW 


ffinché un ricevitore televisivo 
possa essere considerato ve¬ 
ramente portatile, è necessa¬ 
rio abbinare le due prerogative princi¬ 
pali di leggerezza e di compattezza, che 
consentono di contenere Finterà appa¬ 
recchiatura nelle minime dimensioni pos¬ 
sibili. Ebbene, queste due esigenze fon¬ 
damentali sono state tradotte in pratica 
nel modo migliore, sfruttando le tecni¬ 
che realizzative più moderne, come ad 
esempio la sintonia mediante diodi «va¬ 
ricap», e l'impiego di un circuito inte¬ 
grato per la sezione suono. 



DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Per descrivere dettagliatamente lo 
schema elettrico di questo modernissimo 
ricevitore televisivo, illustrato nella figu¬ 
ra 1, conviene indubbiamente partire 
dai punti di ingresso dei segnali captati 
dall'antenna, e precisamente dai relativi 
morsetti, visibili in alto a sinistra. 

I due ingressi separati, che presen¬ 
tano entrambi un'impedenza di 75 iì t 
fanno capo direttamente al sintonizzato¬ 
re a varicap, provvisto in totale di set¬ 
te terminali. Alcuni di essi fanno capo 
al commutatore di gamma, SW2, illu¬ 
strato nello schema nella posizione cor¬ 
rispondente alla ricezione in UHF. 
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Al suddetto sintonizzatore fanno ca¬ 
po simultaneamente due diverse tensio¬ 
ni di alimentazione: per l'esattezza, ci 
riferiamo alla tensione di 10,3 V (in 
corrente continua), che alimenta i cir¬ 
cuiti di amplificazione e di conversione 
della frequenza, ed alla tensione variabi¬ 
le da 0 a 30 V, che viene applicata alla 
sezione di sintonia. 

Come il Lettore certamente sa, lo 
impiego dei dìodi «varicap» costituisce 
uno dei più recenti progressi conseguiti 
nel campo della ricezione di segnali ad 
alta frequenza* in quiinto permette di 
sopprimere il vecchio condensatore va¬ 
riabile, provvedendo alla sintonia della 
ricezione mediante un comando poten- 
ziometrico, anziché un comando capa¬ 
citivo. 

La tensione variabile tra i valori pre¬ 
cedentemente citati viene fornita da una 
apposita sezione, della quale fa parte il 
trasformatore T3, visibile nella parte in¬ 
feriore destra dello schema. Ai capi del 
secondario con presa centrale a massa di 
questo trasformatore è disponibile una 
tensione alternata di valore notevol¬ 
mente più elevato di quello della tensio¬ 
ne continua che alimenta l'intero rice¬ 
vitore, mediante la quale viene polariz¬ 
zato l’anodo acceleratore del cinesco¬ 
pio. Da questo stesso circuito, tramite 
il resistore R65, viene prelevato un po¬ 
tenziale di 30 V, che viene stabilizzato 
al suddetto valore mediante il diodo ze- 
ner contrassegnato con il simbolo D9, 
del tipo 1N725. 

Questa tensione viene livellata tramite 
la capacità C66, del valore di 50 nF, 
dopo di che, tramite il resistore R66, 
del valore di 1.000 f2, viene applicata 
contemporaneamente a due partitori di 
tensione, costituiti rispettivamente da 
P4-R50, e da P5-R49. 

Ciascuno dei suddetti partitori di ten¬ 
sione rende disponibile una tensione con¬ 
tinua variabile entro i limiti di 0-^30 V 
tramite il cursore del rispettivo poten¬ 
ziometro. A seconda della posizione del 
commutatore di gamma, questo poten¬ 
ziale viene applicato al terminate cor¬ 
rispondente, in modo da ottenere un co¬ 
mando di sintonia separato per la rice¬ 
zione in VHF ed in UHF. 

Il sintonizzatore a «varicap» rende 
quindi disponibile il segnale ricevuto 
già convertito in un secondo segnale a 
frequenza intermedia, avente il valore 
di 38,9 MHz. Questo segnale, prelevato 
appunto tramite il terminale del sin¬ 
tonizzatore contrassegnato F.I., viene 
applicato all'ingresso della sezione di 
media frequenza video, e precisamente 
al terminale «f» della induttanza L5, 
presente appunto all'ingresso di questa 
sezione. 

L'amplificatore di media frequenza 
video consta complessivamente di quat¬ 
tro stadi, e precisamente Tri, Tr2, Tr3 
e Tr4. Sul collettore di quest'ultimo sta¬ 
dio, tramite la capacità C48, viene pre¬ 
levato il segnale video, che viene rive¬ 
lato ad opera del diodo DIO, per poi 
seguire due diversi percorsi. Gli stadi 
Tr5 e Tr6 provvedono all'amplificazione 


del segnale video propriamente detto, 
e ne consentono la regolazione delFam- 
piezza tramite il potenziomentro P3, che 
agisce appunto da controllo de! contra¬ 
sto. Tramite la capacità C43 - invece - 
viene prelevato fi segnale alla media 
frequenza suono, del valore di 5,5 MHz* 
che viene applicato al punto in comune 
inferiore tra l'induttanza LH e la capa¬ 
cità ad essa in parallelo. Questo segnale 
viene applicato tra ì terminali 13 e 14 
del circuito integrato, per subire in un 
primo tempo la rivelazione a modula¬ 
zione di frequenza, ed in seguito la pre- 
amplificazione a frequenza acustica. 

Il segnale di bassa frequenza propria¬ 
mente detto viene prelevato dal termi¬ 
nale numero 8 del circuito integrato 
(SN76660 N) e - tramite il condensatore 
elettrolitico C36 - fa capo al cursore del 
potenziometro PI, che agisce da con¬ 
trollo di volume. 

Questo potenziometro applica il se¬ 
gnale a frequenza acustica alla base 
dello stadio Tri9, che funziona come 
stadio pilota, alla cui uscita è presente 
uno stadio finale di potenza del tipo a 
simmetria complementare, costituito dai 
transistori Tr20 e Tr21. 

Il segnale di uscita viene prelevato 
nel punto in comune tra il resistore 
R80 e la capacità elettrolitica C33, e fa 
capo direttamente alla bobina mobile 
dell'altoparlante, avente un'impedenza 
caratteristica di 8 fi. 

Il segnale video che viene sfruttato 
direttamente per ottenere la riproduzio¬ 
ne dell'immagine sullo schermo è dispo¬ 
nibile sul collettore di Tr6, e - tramite 
il gruppo in parallelo C37/R82 - viene 
applicato direttamente al catodo del ci¬ 
nescopio, ottenendo in tal modo una 
modulazione della polarizzazione di gri¬ 
glia, che consente di variare l'intensità 
del raggio catodico, riproducendo fedel¬ 
mente i punti che costituiscono l'imma¬ 
gine ricomposta. 

Gli stadi Trll e Trl2 costituiscono 
la sorgente delle oscillazioni di defles¬ 
sione verticale, alla frequenza di 50 Hz, 
il cui valore viene regolato tramite il 
potenziometro R21. Gli stadi successivi, 
Tr8, Tr9 e TrlO amplificano le suddette 
oscillazioni, e ne regolano la forma d'on¬ 
da, fino a renderle disponibili tra il 
punto (6) e l'emettitore di Tr8, dove 
vengono prelevate per essere applicate 
direttamente ai capi delle bobine che 
costituiscono il giogo di deflessione ver¬ 
ticale. 

Alla produzione dei segnali di defles¬ 
sione orizzontale provvedono invece gli 
stadi Trl3 e Trl4, il cui comando di 
regolazione è costituito dall'induttanza 
variabile L10. 

Trl5 amplifica i segnali prodotti, e 
- tramite il trasformatore T2 - li tra¬ 
sferisce sulla base di Trl6, che agisce 
da stadio finale per la deflessione oriz¬ 
zontale. 

Il trasformatore T3 - del quale ci sia¬ 
mo già occupati - è quindi il trasfor¬ 
matore ad alta tensione, seguito dal dio¬ 
do rettificatore EAT, TV 20, all'uscita 
del quale è disponibile la tensione al¬ 


tissima che polarizza l'anodo finale del 
cinescopio. 

Il segnale di deflessione orizzontale 
propriamente detto viene prelevato dal 
collettore di Trl6, e - tramite 05, R19 
e dell'induttanza variabile L - viene ap¬ 
plicato alle bobine del giogo di defles¬ 
sione orizzontale. 

La sezione del circuito costituita da¬ 
gli stadi Trl7 e di Trl8 elabora la ten¬ 
sione A.G.C. (controllo automatico 
del guadagno), che viene applicata se¬ 
paratamente al circuito di base del pri¬ 
mo stadio di amplificazione a media 
frequenza video, tramite R47* e - dopo 
il filtraggio tramite la capacità C65 - 
al relativo terminale del sintonizzatore 
a varicap. 

Lo stadio Tr7 - infine - preleva una 
parte del segnale video tramite il grup¬ 
po in parallelo costituito da C30 e da 
R37, e separa i segnali di sincronismo 
orizzontali e verticali. 

Tramite la rete R/C costituita da 
R34, C28, R33 e C27, i segnali di sin¬ 
cronismo verticale vengono applicati al 
relativo generatore attraverso il conden¬ 
satore C21. Tramite invece il resistore 
R8 e la capacità in serie C5, i segnali 
di sincronismo orizzontali vengono ap¬ 
plicati al relativo generatore, e precisa- 
mente al punto in comune tra D2-R6 e 
D3-R5. 

SEZIONE DI ALIMENTAZIONE 

L'alimentazione di questo ricevitore è 
stata prevista sia mediante la tensione di 
rete a corrente alternata, del valore di 
220 V, sia tramite una tensione conti¬ 
nua di 12 V, come quella che può es¬ 
sere fornita da una batteria di accumu¬ 
latori del tipo solitamente installato a 
bordo delle autovetture. 

Lo schema elettrico della sezione di 
alimentazione è visibile in basso a si¬ 
nistra nello schema elettrico globale il¬ 
lustrato nella figura riportata al centro 
del depliant. 

L'interruttore generale di accensione, 
SW1 è illustrato nello schema in posi¬ 
zione «spento». 

Quando la presa bipolare di rete è 
collegata ad una sorgente di tensione 
alternata di 220 V, e quando l'interrut¬ 
tore di accensione viene spostato nella 
posizione «acceso», viene chiuso il cir¬ 
cuito tra il fusibile ed il terminale su¬ 
periore del primario di Tl, per cui ai 
capi di quest'ultimo è presente la ten¬ 
sione di rete. 

Il secondario rende disponibile una 
tensione alternata di 12 V, che viene 
rettificata dal raddrizzatore a ponte RP 
110B05. Quest’ultimo rende quindi di¬ 
sponibile in uscita una tensione conti¬ 
nua di 12,2 V, il cui valore viene stabi¬ 
lizzato tramite la sezione costituita daj 
transistori Tr22 e Tr23. 

Il primo di questi due stadi agisce 
da elemento comparatore, nel senso che 
alla sua base vengono applicate tutte 
le eventuali variazioni della tensione 
di uscita della sezione di alimentazione, 
dovute sia alle eventuali variazioni di 
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assorbimento di energia da parte debili¬ 
terò circuito alimentato, sia alle even¬ 
tuali variazioni della tensione alternata 
di rete. Ogni eventuale variazione viene 
quindi amplificata e trasferita sulla ba¬ 
se di Tr23, che agisce invece da elemen¬ 
to di regolazione in serie. Di conseguen¬ 
za, dal momento che ogni variazione 
della tensione di uscita determinerebbe 
una variazione della polarizzazione di 
base di Tr23, e quindi della sua resi¬ 
stenza interna, ne deriva che la caduta 
di tensione che si presenta tra il col¬ 
lettore e l’emettitore di Tr23 varia in 
modo opposto alla variazione della ten¬ 
sione di uscita, compensandola nel mo¬ 
do più razionale. 

Il potenziometro R3 consente di re¬ 
golare la sensibilità di funzionamento 
della sezione di stabilizzazione, rispetto 
alla polarizzazione fissa dell'emettitore 
di Tr22, dovuta alla presenza del diodo 
zener D1. 

All’uscita della sezione di alimenta¬ 
zione, e precisamente ai capi di C2, del 
valore di 1.000 m>F, è quindi disponibile 
la tensione di alimentazione finale di 
10,3 V, tramite la quale viene alimenta¬ 
to l’intero ricevitore televisivo. 

Quando invece di usufruire della ten¬ 
sione alternata di rete si dispone di una 
batteria di accumulatori o di elementi 
a secco, in grado di fornire una ten¬ 
sione continua di 12 V, applicando que¬ 
sta tensione all’apposita presa polariz¬ 
zata, e spostando l’interruttore SW1 nel¬ 
la posizione «acceso», si chiude il cir¬ 
cuito tra il polo negativo della presa di 
alimentazione e la massa. In tali condi¬ 
zioni, la tensione di 12 V disponibile ai 
capi della sorgente viene applicata di¬ 
rettamente tra i poli « + » e « — » del 
rettificatore a ponte. 

Dal momento che in tali circostanze 
i quattro elementi del rettificatore a pon¬ 
te risultano polarizzati in senso inverso, 
essi non costituiscono un carico nei con¬ 
fronti della sorgente di tensione conti¬ 
nua, in quanto la sola corrente che li 
percorre è costituita dalla corrente inver¬ 
sa, la cui entità può essere considerata 
trascurabile ad ogni effetto pratico. Di 
conseguenza, gli stadi di Tr22 e Tr23 
si comportano sempre da elementi sta¬ 
bilizzatori, indipendentemente dal fatto 
che la tensione continua di alimenta¬ 
zione provenga dalla tensione di rete 
rettificata, oppure da una batteria di 
alimentazione. 

L’intero ricevitore è stato progettato, 
come già si è detto, in base alle tecni¬ 
che realizzative più moderne, sfruttan¬ 
do tutti gli accorgimenti che ne sempli¬ 
ficano l’allestimento. 

Seguendo scrupolosamente le istruzio¬ 
ni allegate al kit, ed effettuando il lavoro 
con calma, e con frequenti controlli, 
onde accertare che nessuna fase venga 
dimenticata o eseguita in modo inade¬ 
guato, si può avere la certezza che il te¬ 
levisore funzionerà immediatamente, e 
svolgerà la sua funzione per un periodo 
di tempo indeterminato, compensando 
così largamente il lavoro eseguito. 
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ALLARME 
ANTIFURTO 
ED ANTINCENDIO 


1 


E* un centralino per dispositivi di al¬ 
larme che ha il compito di stabilire il 
collegamento tra i rilevatori ed il siste¬ 
ma di avviso in modo da opporre la mas¬ 
sima difficoltà alla sua neutralizzazione. 

In pratica stabilisce un contatto che si 
mantiene fino a che non intervenga una 
persona munita dell’apposita chiave per 
la neutralizzazione deirallarme. Un adat¬ 
to dispositivo permette ad una persona 
munita della chiave di entrare da uno 
degli ingressi e staccare l’apparecchio 
prima che questo entri in funzione. Sen¬ 
za la chiave questo è impossibile, e 
dopo un certo tempo di ritardo pre¬ 
fissato, l’allarme entra comunque in fun¬ 
zione. 

Un circuito adatto permette il funziona¬ 
mento di un sistema di rilevamento in¬ 
cendi accoppiato allo stesso centralino. 

Tale circuito è indipendente da quello 
antifurto, per quanto questo venga azio¬ 
nato dall’antincendio per una maggior 
sicurezza. E’ facile distinguere i due tipi 
di allarme. Esiste la possibilità di colle¬ 
gare all’uscita anche altri tipi di avvisa¬ 
tori anche a distanza in quanto ai mor¬ 
setti per la suoneria si sviluppa una 
tensione in caso di intervento, che si 
può utilizzare come meglio si crede. 

Per il rilevamento va bene qualsiasi tipo 
di sensore, purché dotato in uscita di 
un contatto normalmente aperto che si 
chiuda in caso di allarme. E’ lasciato alla 
fantasia di ognuno di disporre i traboc¬ 
chetti in modo da risultare comodi per 
il proprietario ed insidiosi per l’intruso. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 12 Vc.c. 

Corrente assorbita a vuoto: 12 pA 

Azionamento dell’allarme: 

per apertura e chiusura di circuito 
Semiconduttori impiegati: 

Transistori: 2 x BC 107 B (BC 207 B) 

2 x BC 140 (BSX45) 
Diodi: 5 x 10 D6 (1 N 4005) 

SCR 106 F (106 A) 
SCR 122 F (122 A) 
Misure dell’apparecchio: 145 x 90 x 50 
Peso dell’apparecchio: 275 g 

i giorni nostri il furto costitui¬ 
sce un grosso giro di affari. 
Questo tipo di attività contra¬ 
rio alla legge costa ogni anno una gros¬ 
sa cifra di denaro ai privati, alle com¬ 
pagnie di assicurazione ed allo stato. 

Il furto, al giorno d’oggi, non si ri¬ 
volge soltanto agli oggetti di valore, ma 
anche ai cosiddetti segreti industriali o 
militari. 

Come si vede bisogna dedicare ogni 
sforzo per impedire nei limiti del pos¬ 
sibile l’attività dei ladri, anche nel caso 
si sia assicurati, in quanto la maggior 
parte degli oggetti custoditi in un’abita¬ 
zione od in un ufficio spesso ha un va¬ 
lore intrinseco molto maggiore del va¬ 
lore venale. Lo stesso discorso vale per 
l’incendio, in quanto, anche se nessuno 
trae vantaggio dal sinistro, l’oggetto vie¬ 
ne comunque distrutto. La protezione 
contro l’incendio richiede mezzi meno 
raffinati, in quanto l’incendio non agi¬ 
sce in maniera intelligente come fanno 
i ladri. 


Lo scopo di un buon congegno anti¬ 
furto è quello di essere difficilmente in¬ 
dividuabile, difficilmente neutralizzabile, 
e deve rendere possibile l’intervento del¬ 
la sorveglianza in un tempo molto bre¬ 
ve, in quanto il lavoro del ladro si svol¬ 
ge senza inutili indugi ed ha dalla sua 
parte il vantaggio della sorpresa. Un’al¬ 
tra caratteristica di un buon sistema 
antifurto è quella di evitare per quanto 
possibile dei falsi allarmi. 

Nel caso che falsi allarmi si ripetano 
con eccessiva frequenza, si tenderà a 
sottovalutarne l’importanza proprio nel 
momento del bisogno. 

Esistono diversi tipi di sistemi di al¬ 
larme, che usano diversi principi di fun¬ 
zionamento. La scelta del tipo di allarme 
da installare deve basarsi sulle seguenti 
considerazioni: 

Se possibile bisogna agire in modo da 
prevenire l’azione. Infatti il sapere che 
esiste un efficace sistema di allarme, ba¬ 
sta molte volte a far desistere il malfat¬ 
tore dai suoi progetti. 

Un allarme deve provocare un rapido 
intervento, in quanto è inutile se nes¬ 
suno interviene al segnale. 

I sistemi di allarme possono essere di¬ 
stinti in tre categorie, di diverso prezzo 
e complicazione. Naturalmente il siste¬ 
ma di allarme deve essere proporzionato 
al valore degli oggetti da proteggere. 

Le tre categorie sono le seguenti: 

1) Sistemi di protezione centralizzati 

2) Sistemi di allarme a distanza 

3) Sistemi di allarme locali. 

I dispositivi del primo gruppo segna¬ 
lano la presenza di un intruso ad un 
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apposito centro di sorveglianza (per e- 
sempio un corpo di guardia) che prov- 
vederà a far intervenire dei sorveglianti 
dove è stata segnalata Teff razione. 

I sistemi del secondo gruppo servono 
per coloro che non dispongono di un 
sistema di sorveglianza fisso, ed aziona¬ 
no un segnale in un posto di polizia o 
nella sede di un istituto di sorveglianza 
privato, facendo uso di collegamenti via 
radio o via filo, anche usando la rete 
pubblica dei telefoni. In questo caso bi¬ 
sogna prevedere un dispositivo che pos¬ 
sa formare un numero prestabilito sul 
combinatore del telefono. 

II terzo gruppo è quello più diffuso 
per la protezione di valori non eccessivi. 
Si tratta di sistemi che provocano razio¬ 
namento di una sirena o di una suone¬ 
ria disposta all'esterno nei pressi del lo¬ 
cale protetto. 

Questo sistema è molto valido quando 
il proprietario si sente in grado di difen¬ 
dere da sè le sue proprietà ed abita 
vicino al locale da proteggere (per esem¬ 
pio un negozio). In questo caso è suffi¬ 
ciente Tavviso della presenza dell'intru¬ 
so, ed i provvedimenti del caso possono 
seguire*senza indugi. Sovente si preferi¬ 
sce questo sistema per ragioni di eco¬ 
nomia. 

Resta da descrivere qualcuno dei si¬ 
stemi più comunemente usati per rile¬ 
vare la presenza dell'intruso, che, con 
il suo stesso movimento saranno da lui 
azionati. Si possono distinguere tre tipi 
di dispositivi: 

1) Protezione perimetrali o degli in¬ 
gressi. 

2) Sensori che rivelano la presenza 
estranea su una determinata superficie 
oppure entro un determinato volume. 

3) Protezione di oggetti singoli. 

Ogni installazione può prevedere uno 
o più dei sistemi sunnominati. 

Il primo metodo tiene conto del fat¬ 
to che Imtruso deve essere rilevato pri¬ 
ma possibile, per lasciare un tempo suf¬ 
ficiente all'iniervento degii addetti alla 
protezione. La limitazione principale di 
questo tipo di protezione è, che spesso 
non è pratico estenderla tu maniera com¬ 
pleta. Per esempio se la protezione agi¬ 
sce sulle porte e sulle finestre nulla 
vieta al ladro di entrare, dal pavimento 
o dal soffitto o dalle pareti, se il gioco 
vale la candela. Inoltre la protezione 
non è efficiente nel caso che il malinten¬ 
zionato entri nel locale durame la nor* 
male apertura, e vi si nasconda in attesa 
che il locale venga chiuso. Infatti l'al¬ 
larme verrà azionato nel momento in cui 
il ladro esce, e quindi costui avrà tutto 
il tempo di allontanarsi indisturbato. 

Per ovviare a tali inconvenienti biso¬ 
gna integrare questo tipo di protezione 
con un sistema del secondo tipo. In que¬ 
sta categoria si possono elencare i siste¬ 
mi che fanno uso di un campo di onde 
ultrasonore od elettromagnetiche che sa¬ 
turano un ambiente e reagiscono a qual¬ 
siasi perturbazione prodotta da oggetti 


in movimento. A questa categoria ap¬ 
partiene per esempio l'allarme ultraso¬ 
noro presentato dalla Amtron nel kit 
UK 815. 

Il terzo tipo di allarme ha lo scopo 
di proteggere singoli oggetti che per il 
loro valore necessitano di un'attenzione 
particolare, come casseforti, schedari, 
opere d'arte. 

In questa scatola di montaggio noi 
presentiamo quello che si può chiamare 
il cuore di ogni sistema di allarme, ossia 
il dispositivo che permette di ricevere il 
segnale del rilevatore e di azionare l'av¬ 
visatore per un tempo sufficiente a pro¬ 
vocare l'effetto desiderato, prima di es¬ 
sere messo fuori uso. 

Il circuito adottato allo scopo presen¬ 
ta caratteristiche interessanti dal punto 
di vista dell'affidabilità, della continuità 
di servizio del basso consumo e della 
difficile neutralizzazione. Il consumo a 
vuoto è molto ridotto per la presenza 
esclusiva di elementi allo stato solido. 
E' un circuito molto versatile, in quanto, 
con adatto sensore, può funzionare an¬ 
che da allarme d'incendio. 

L'intervento del sistema collegato al¬ 
l'ingresso normale avviene con un certo 
ritardo regolabile, in modo da rendere 
possibile la tempestiva neutralizzazione 
da parie della persona autorizzata, che 
possiede la chiave. Nessuna preoccupa* 
zione per l'efficienza della serratura, iti 
quanto il tempo necessario per forzarla 
supera il tempo di ritardo massimo. Il 
sistema adottato è quello del circuito 
chiuso e quindi ogni tentativo di neutra¬ 
lizzarlo staccando i fili, provocherà l’in¬ 
tervento dell'allarme. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Supponiamo per prima cosa di colle¬ 
gare un circuito di protezione chiuso ai 
terminali di uscita «a» e «b». Tale cir¬ 
cuito può essere composto da una serie 
di microinterruttori normalmente chiusi, 
da fili che si possano rompere al pas¬ 
saggio di una persona, da dispositivi 
conduttori applicati ai vetri delle fine¬ 
stre, e che possano rompersi quando 
venga rotto o incrinato il vetro. 

Nel caso normale, quando il circuito 
rimane chiuso, l’emettitore del gruppo 
Darlington formato da Tr3 e da Tr4 è al 
potenziale di massa in quanto il gruppo 
è interdetto per il collegamento a mas¬ 
sa della base di Tr3, che fornisce una 
polarizzazione sul partitore R40, R45 in¬ 
sufficiente a provocare la conduzione. 
In queste condizioni il condensatore C20 
è scarico e nessun potenziale appare sul 
gate di SCR 2, Se per una qualsiasi 
ragione il circuito dovesse aprirsi, si 
interrompe il collegamento verso massa 
della base di Tr3 e quindi la polarizza¬ 
zione di base diventa positiva ed il grup¬ 
po Darlington passa in conduzione. Lo 
emettitore di Tr4 assume il potenziale 
del collettore, e C20 si carica. Durante il 
transitorio di carica, passa una corrente 
attraverso la resistenza R50 e quindi al 
suo terminale caldo si può misurare un 
potenziale positivo. Tale potenziale per¬ 
viene, attraverso la resistenza R55 al 


gate di SCR 2 mandandolo in conduzio¬ 
ne. In questo modo, attraverso l'interrut¬ 
tore a chiave si chiude il circuito del¬ 
l’avvisatore collegato ai terminali di 
uscita «e» ed «f». SCR 2 rimane in 
conduzione finché con l'interruttore a 
chiave non si interrompa l’alimentazione 
all'anodo. 

Per evitare che l’allarme possa venire 
azionato da una persona autorizzata che 
entri normalmente attraverso la porta 
d’ingresso, su di questa è montato un 
interruttore normalmente aperto a porta 
chiusa, collegato ai terminali di uscita 
A e B. 

Aprendo la porta per uscire, se l'in¬ 
terruttore a chiave è aperto Tallarme non 
può funzionare. L'apertura della porta 
provoca la chiusura del circuito tra A 
e B. Essendo aperto l'interruttore a chia¬ 
ve non c’è tensione sull'anodo di SCR 1 
e quindi questo non può passare in 
conduzione* nonostante che al gate ar¬ 
rivi un impulso di tensione positiva at¬ 
travèrso R5 ed il gruppo RIO, C5. Ora 
si chiuda l'interruttore a chiave e si 
chiuda la porta. Riaprendo la porta il 
diodo controllalo SCR 1 passa in con¬ 
duzione, in quanto la carica di C5 for¬ 
nisce al gate di SCR 1 un impulso po¬ 
sitivo, fornendo una polarizzazione po¬ 
sitiva alla base del gruppo Darlington 
formato da Tri e da Tr2. Prima di rag¬ 
giungere un valore sufficiente a far scat¬ 
tare in conduzione il primo Darlington, 
la tensione di polarizzazione positiva 
deve passare attraverso la rete di ritardo 
formata dalla resistenza R20, dal poten¬ 
ziometro PI e dal condensatore CIO. 
La regolazione del potenziometro PI ser¬ 
ve a variare il ritardo, adattandolo alle 
proprie necessità. Si fa quindi in tempo 
a riaprire l'interruttore a chiave prima 
che Tallarme possa scattare. Se però 
l'interruttore a chiave non viene aperto, 
il Darlington formato da Tri e da Tr2 
fa in tempo a passare in conduzione. 
Una tensione si sviluppa quindi nel pun¬ 
to di giunzione tra le resistenze R35 e 
R55 + R50. Tale tensione è direttamen¬ 
te applicata al gate di SCR 2 provocan¬ 
done la chiusura con conseguente fun¬ 
zionamento dell’avvisatore. 

Il sistema antincendio è molto più 
semplice, in quanto è costituito da un 
elemento sensibile collegato tra le usci¬ 
te E ed F, che si chiude in caso di allar¬ 
me mettendo in circuito la batteria an¬ 
tincendio collegata tra i terminali C e D 
e la sirena collegata tra i terminali G ed 
H. Quando la sirena si mette a suonare, 
una tensione positiva passa attraverso 
il diodo D2 e la resistenza R30 e viene 
applicata al gate di SCR2, mandandolo 
in conduzione ed azionando così anche 
l’avvisatore antifurto. 

Questo per l'opportunità di segnalare 
l’incendio con il massimo rumore pos¬ 
sibile, in quanto non esiste un malvi¬ 
vente che possa essere messo sull'avviso. 

I diodi D3 e D4 servono a proteggere 
il circuito da impulsi di disturbo che 
possano essere captati per induzione dal 
circuito chiuso di protezione che forma 
un anello piuttosto grande. 

Siccome nel caso di allarme pronto 
nessun semiconduttore è in conduzione 
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Fig. 2 - Serigrafia del circuito stampaiu. 


il consumo di corrente si limita alle cor¬ 
renti di fuga, molto basse nel caso dei 
semiconduttori al silicio impiegati in 
questo schema. In pratica il consumo 
delle batterie è quello che si avrebbe 
nella conservazione su scaffale. Basando¬ 
si su questo dato bisogna procedere al¬ 
la sostituzione delle batterie di tanto in 
tanto. 

Va inoltre detto che volendo è possi¬ 
bile alimentare il sistema d'allarme an¬ 
tincendio con la stessa batteria antifurto 
e per fare questo è sufficiente unire con 
un ponticello i punti B e C. Si tenga 
presente però che la batteria deve avere 
una capacità tale da poter sopportare 
sia il consumo della sirena antincendio 
sia quello del campanello. 

Per verificare il corretto funzionamen¬ 
to del circuito in ogni istante, è stata 
prevista una serie di controlli. 

Il pulsante per la prova di sicurezza 
serve a provare l’efficienza del circuito 
di allarme senza far suonare l'avvisa¬ 
tore. Infatti l'alimentazione della lam¬ 
padina avviene dalla batteria attraverso 
il pulsante, le resistenze R40, R60 ed 
Ró5 ed il diodo D4. Naturalmente, data 
la minima corrente assorbita dalla lam¬ 
pada, la caduta su R65 non sarà suffi¬ 
ciente a far suonare l'avvisatore. Il se¬ 
condo pulsante si sostituisce semplice- 
mente al diodo controllato SCR 2 chiu¬ 
dendo il circuito dell'avvisatore, il cui 
funzionamento può così essere sempre 
verificato, senza per questo dover far 
funzionare il resto del circuito d'allar¬ 
me. 

Esiste un'ulteriore possibilità di utiliz¬ 
zazione di questo versatile circuito. In¬ 
fatti tra le uscite « g » ed « h » si può 
collegare un interruttore a pulsante, che, 
opportunamente sistemato (per esempio 
vicino alla cassa di un negozio) può far 
funzionare l'avvisatore, per esempio in 
caso di rapina. In questo caso bisogna 


fare attenzione a sistemare il pulsante in 
modo tale che esso possa essere azio¬ 
nato senza insospettire il malvivente. 

MECCANICA 

L'intero circuito attivo è contenuto in 
una scatola di limitate dimensioni. I co¬ 
mandi per l’azionamento e la prova ap¬ 
paiono tutti sul pannello anteriore. Su 
questo pannello si trova anche il coman¬ 
do del potenziometro che regola il ritar¬ 
do dell'entrata in funzione dell'allarme. 
Tale ritardo è stato previsto per per¬ 
mettere a chi è autorizzato di entrare 
senza dovere ogni volta far suonare l'av¬ 
visatore. Un apposito interruttore a chia¬ 
ve permette la neutralizzazione dell’al¬ 
larme solo a chi è in possesso della 
chiave suddetta. Il collegamento con l'a- 
limentazione e con il sistema di rileva¬ 
mento avviene attraverso due prese con 
spine multiple di facile manovra. Il con¬ 
tenitore può essere fissato al muro me¬ 
diante le due staffe previste a questo 
scopo. 

Ad ogni modo è preferibile il montag¬ 
gio incassato che non permetta il facile 
accesso alle prese di collegamento, qua¬ 
lora il centralino venisse individuato. 

Internamente quasi tutti i componenti 
sono montati su un robusto circuito stam¬ 
pato, per garantire il minimo di possi¬ 
bilità di errori nel montaggio. 

MONTAGGIO 

Cominceremo con il montaggio dei 
componenti sul circuito stampato. Per 
facilitare il compito dell'esecutore pub¬ 
blichiamo la figura 2 dove appare la se¬ 
rigrafìa del circuito stampato, sulla qua¬ 
le abbiamo sovrapposto l'esatta disposi¬ 
zione dei componenti. 

La varie fasi di montaggio sono am¬ 
piamente illustrate nell’opuscolo allegato 
al kit. 


L'UK 887 va fissato al muro mediante 
le due staffe di fissaggio di cui è prov¬ 
visto. La posizione di montaggio deve 
essere facilmente raggiungibile dalla por¬ 
ta d'ingresso, in modo da renderne age¬ 
vole la neutralizzazione da parte delle 
persone autorizzate, ma deve essere siste¬ 
mato in posizione che non ne permetta 
l'immediata localizzazione da parte di 
un eventuale intruso. 

Si provvede quindi a montare il cir¬ 
cuito di protezione, a seconda della ne¬ 
cessità, tenendo presente che i vari ele¬ 
menti devono essere disposti in serie, e 
che in condizioni normali tale circuito 
deve essere chiuso. A circuito ultimato 
verificarne la continuità con un tester. 

Connettere i terminali del circuito di 
protezione ai contatti «a» e «b» delle 
spine dell'UK 887. 

Connettere le batterie e gli avvisatori 
in modo che non si possa distinguere 
immediatamente quali siano queste con¬ 
nessioni, in quanto staccandole il circui¬ 
to cessa di funzionare. 

In queste condizioni e con l'interrut¬ 
tore a chiave aperto (chiave bloccata) 
si può provare in qualsiasi momento 
l’efficienza della rete di protezione pre¬ 
mendo il pulsante «SECURITY TEST». 
Se tutto va bene la lampada deve accen¬ 
dersi. Lo stesso si può fare per verificare 
il funzionamento dell'avvisatore, premen¬ 
do il pulsante «ALARM TEST». 

Per la connessione dei sensori antin¬ 
cendio, tenere conto che il contatto di 
cui sono provvisti deve essere chiuso in 
caso di allarme. Quindi i vari dispositivi 
vanno connessi in parallelo tra di loro. 

In linea di massima si possono distin¬ 
guere tre tipi di sensori. 

Un tipo interviene alla temperatura di 
circa 57°C e si usa nelle zone di abita¬ 
zione. Un secondo tipo interviene a cir¬ 
ca 87°C e si usa nei locali destinati alle 
caldaie. Esiste anche un terzo tipo che 
non è sensibile alla temperatura in va¬ 
lore assoluto, ma alle sue rapide varia¬ 
zioni. È evidente che tale elemento serve 
ottimamente per segnalare il divampare 
improvviso di una fiamma, prima che la 
temperatura dell'ambiente abbia raggiun¬ 
to livelli tali da far scattare i sensori 
convenzionali, il che può avvenire anche 
con considerevole ritardo. 

Bisogna ora decidere quale sarà la 
porta che si userà normalmente per en¬ 
trare ed uscire dall'appartamento quando 
questo è protetto dall'allarme. Su que¬ 
sta porta, anziché un ramo del circuito 
di protezione normale, si monterà un 
dispositivo (microinterruttore od altro) 
che sia elettricamente aperto quando la 
porta è chiusa e viceversa quando la 
porta è aperta. Tale dispositivo va colle¬ 
gato tra le uscite «A» e «B» delle spine 
di connessione al centralino. Aprendo 
la porta di ingresso, dopo un tempo che 
si potrà regolare tra circa 5 e 50 s. 
per mezzo del potenziometro « TIME 
DELAY», l'allarme scatterà. 
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brevetti 





n. 866177 

Apparecchio variatore di prese dì tipo 
statico. 

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 


n. 866187 

Spia ottica particolarmente adatta per 
circuiti logici pneumatici. 

DORDONI INNOCENTE 


n. 866192 

Procedimento per la formazione di im¬ 
magini latenti elettrostatiche ed appa¬ 
recchiatura elettrofotografica ad esso 
relativa. 

KATSURAGAWA DENKI 


n. 866202 

Elementi fotografici a colori e proce¬ 
dimento relativo. 

EASTMAN KODAK CO. 


n. 866211 

Circuito parzialmente autobilanciato. 
GENERAL ELECTRIC CO. 


n. 866218 

Cavo coassiale per alta frequenza con 
conduttore esterno a treccia. 

FELTEN UND GUILEAUME 


n. 866228 

Sistema per la trasmissione di dati con 
sicurezza a blocchi. 

SIEMENS AKT. 


n. 866230 

Procedimento di fabbricazione di lampa¬ 
de elettriche, zoccolo per l'attuazione 
di questo metodo e lampade cosi fab¬ 
bricate 

BESACIER JEAN 


n. 866236 

Procedimento e apparecchiatura per a- 
sportare materiale mediante erosione 
a scintilla. 

PHILIPS N.V. 


n. 866237 

Perfezionamenti relativi ad apparecchi 
di aggraffatura. 

AMP. INC. 


n. 866241 

Alimentatore di potenza regolata. 
GENERAL ELECTRIC CO. 


n. 866251 

Interruttore elettronico sensibile all'av¬ 
vicinamento. 

BOBERT BOSCH GMBH. 


n. 866256 

Boccola per lampadina elettrica. 
MANG GERARD 


n. 866258 

Interruttore termostatico tarabile in 
particolare per la protezione termica 
di motori elettrici, trasformatori ed al¬ 
tre apparecchiature. 

AMP. ELECTRICA SPA. 


Chi desidera copia dei brevetti elencati 
può acquistarla presso l’ufficio Brevetti 
ING. A. RACHELI & C. - Viale San Mi¬ 
chele del Carso, 4 - Milano - telefoni 
468914 - 486450. 


n. 866270 

Sistema di controllo dell’accesso di una 
memoria ausiliaria per un sistema u- 
tilizzato per il trattamento delle infor¬ 
mazioni. 

GENERAL ELECTRIC CO. 


n. 866272 

Perfezionamenti nella costruzione di 
freni elettrici. 

ROBERT BOSCH 


n. 866275 

Dispositivo di arresto automatico della 
traslazione rapida del nastro negli ap¬ 
parecchi riproduttori di nastri sonori. 
STAAR S. A. 


n. 866290 

Resistore di pellicola sottile formato 
mediante deposizione a bassa pressio¬ 
ne di molibdeno e tugsteno. 

GENERAL ELECTRIC CO. 


n. 866315 

Maschera per deporre un modello di 
punti di fosforo coloranti, particolar¬ 
mente utile nell'industria della televi¬ 
sione. 

BUCKBEE MEARS CO. 


n. 866327 

Conduttore elettrico composto da un 
nucleo centrale di rinforzo ed una guai¬ 
na esterna a minore resistenza mecca¬ 
nica e procedimento per la sua fab¬ 
bricazione. 

UNIDARE LTD. 
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LA CORRENTE ELETTRICA 
E L’ORGANISMO UMANO 


1 pericolo che la corrente 
elettrica può rappresentare 
per l’organismo umano e V 
dei fulmini sulle antenne, so¬ 
no oggetto di frequenti lettere che 
ci pervengono dai lettori. Ciò in de¬ 
finitiva dimostra che chi per una 
ragione o per un’altra è a diretto 
contatto con l’elettricità ha di essa 
maggior timore di coloro che la con¬ 
siderano ancora un qualcosa di mi¬ 
sterioso senza nutrire alcuna preoc¬ 
cupazione. 

E’ nostra intenzione trattare, in 
una serie di puntate, il problema 
relativo agli effetti che la corrente 
elettrica ha sull’organismo umano, 
e parlare dei fulmini con particolare 
riferimento agli impianti di anten¬ 
na. 

Per trattare con maggiore cogni¬ 
zione di causa l’effetto della corren¬ 
te elettrica ci varremo del testo di 
una conferenza che è stata tenuta 
negli scorsi anni da Dalziel nella 
sezione della AEI di Milano.^ 

Gli esseri umani in relazione alla 
costituzione del loro sistema ner¬ 
voso sono molto sensibili alla cor¬ 
rente elettrica. La parte più sensi¬ 
bile dell’organismo sembra essere 
la lingua, almeno secondo alcuni 
esperimenti che sono stati condotti 
impiegando degli elettrodi di pla¬ 
tino, spaziati fra loro di 1 cm e ap¬ 
poggiati alla lingua stessa. 

Come sia elevata la sensibilità 
dell’uomo nei confronti della cor¬ 
rente elettrica è stato dimostrato 
da alcuni esperimenti con i quali 
è stato possibile constatare che il 
valore di soglia, tanto per la cor¬ 
rente alternata quanto per quella 
continua è di soli 45 pA. 

E’ evidente però che la perce¬ 
zione in altre parti del corpo, che 



azione 



Fig. 1 - Curva relativa alla distribuzione 
in 115 soggetti maschili della corrente 
continua minima percettibile. 



Fig. 2 - Curva relativa alla distribuzione 
in 167 soggetti maschili della corrente 
alternata minima percettibile (60 Hz). 


non siano la lingua, e specialmente 
le mani, ha una maggiore importan¬ 
za. Questi organi infatti sono quelli 
che con maggiore facilità, possono 
essere esposti all’azione della cor¬ 
rente. 

Da una serie di esperimenti con 
corrente continua che sono stati 
condotti su 115 persone, si è riscon¬ 
trato, come mostra il grafico di figu¬ 
ra 1, che il valore di soglia in que¬ 
ste condizioni era dell’ordine di 5,2 
mA. 

I risultati illustrati nel grafico 
di figura 2 si riferiscono invece a 
delle prove eseguite mediante cor¬ 
rente alternata a 60 Hz. In questo 
caso la soglia delle persone che 
stringevano fra le due mani gli elet¬ 
trodi scendeva a 1,1 mA. 

Da notare che mentre la corren¬ 
te continua a dei valori piuttosto 
bassi provoca nel corpo umano una 
sensazione di calore, la corrente al¬ 
ternata dà una sensazione di solle¬ 
tico. Nel grafico in questione si può 
altresi rilevare come fra gli uomini 
e le donne esista un diverso grado 
di percezione. Il rapporto per le 
donne, con corrente a 60 Hz è di 
circa 2/3. 

II grafico di figura 3 è caratteri¬ 
stico di alcune prove di percezione 
effettuate su 28 uomini per correnti 
la cui frequenza variava fra 60 Hz 
e 200 kHz. Tali prove evidentemen¬ 
te possono dare dei risultati legger¬ 
mente differenti a seconda delle con¬ 
dizioni di contatto, comunque esse 
hanno messo in evidenza che rag¬ 
giungendo il limite di frequenza 
compreso fra 100 kHz 200 kHz su 
25 soggetti si riscontrava il passag¬ 
gio graduale della sensazione di 
solletico a quella di calore. 
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Fig. 3 - Azione delle variazioni di fre¬ 
quenza sul valore della corrente minima 
percettibile. 


Aumentando l’intensità della cor¬ 
rente alternata si nota una perdita 
nell’azione di controllo volontaria 
dei muscoli che si trovano lun¬ 
go il percorso seguito dalla corren¬ 
te ed uno stato di malessere gene¬ 
rale. 

Le suddette manifestazioni si ri¬ 
scontrano gradualmente fino al li¬ 
mite nel quale il soggetto è ancora 
in grado di lasciare la presa dei due 
elettrodi: questo limite, oltre il qua¬ 
le il rilascio degli elettrodi non è 
più possibile, è noto con il nome di 
corrente di rilascio . 

La corrente di rilascio è un fat¬ 
tore di notevolissima importanza 
perché si è potuto constatare che es¬ 
sa corrisponde al valore limite che 
qualsiasi persona è in grado di sop¬ 
portare senza conseguenze almeno 
per quella durata di tempo che è 
necessaria a mollare la presa ed in¬ 
terrompere il circuito attraverso il 
proprio corpo. 

Le correnti che superano lieve¬ 
mente il valore di rilascio si dice 
in gergo che congelano la vittima 
del circuito. Si tratta di correnti 


che l’organismo umano sopporta 
con notevole difficoltà e possono 
essere molto dannose. Se in tali con¬ 
dizioni non si procede ad inter¬ 
rompere immediatamente il circuito 
si manifesta una rapida diminuzio¬ 
ne della forza muscolare, dovuta 
alle intense e rapide contrazioni alle 
quali sono soggetti i muscoli, in mo¬ 
do che il rilascio decresce propor¬ 
zionalmente alla durata del contat¬ 
to. 

Coloro che siano sottoposti al¬ 
l’azione prolungata di una corrente 
il cui valore sia anche leggermente 
superiore a quella di rilascio sono 
colti da fenomeni di asfissia, sve¬ 
nimenti e collassi ai quali può su¬ 
bentrare uno stato generale di in- 
conscienza e quindi la morte. 

Il grafico di figura 4 è stato ri¬ 
cavato analizzando il comporta¬ 
mento di 28 donne e 134 uomini 
sotto l’azione della corrente di rila¬ 
scio. Essi durante le prove doveva¬ 
no tenere in una mano una piastra 
di ottone, oppure una striscia con¬ 
duttrice avvolta in un panno imbe¬ 
vuto di una soluzione salina che in 
tal caso era stretta alla parte supe¬ 
riore del braccio. L’altra mano do¬ 
veva stringere un elettrodo costitui¬ 
to da un conduttore di rame. Nel 
circuito venne fatta scorrere della 
corrente alternata avente la frequen¬ 
za di 60 Hz. 

L’esperimento fu preceduto da 
una serie di prove preliminari allo 
scopo di abituare i soggetti al pas¬ 
saggio della corrente; successiva¬ 
mente l’intensità di corrente fu au¬ 
mentata gradualmente fino a rag¬ 
giungere il valore limite al quale 
ciascuna persona era in grado di 



Fig. 5 - Effetto della frequenza sul valo¬ 
re della corrente di rilascio (solo uo¬ 
mini). Uaumento della frequenza pro¬ 
voca un aumento della pericolosità del¬ 
la corrente. 


mollare la presa del conduttore di 
rame. 

Siccome la ripetizione di alcune 
prove provocava un certo affati¬ 
camento muscolare è stato conside¬ 
rato come valore della corrente di 
rilascio quello massimo raggiunto 
nelle prove. 

I punti sperimentali che sono in¬ 
dicati nel grafico sono stati ottenuti 
mantenendo le mani inumidite con 
dell’acqua salata al fine di assicu¬ 
rare le massime condizioni di con¬ 
ducibilità e ridurre contemporanea¬ 
mente la sensazione di bruciore. 

Ulteriori prove hanno permesso 
di accertare che le soglie di rila¬ 
scio per gli uomini si aggirano su 
un valore medio di 16 mA e quello 
delle donne su 10,5 mA restando 
perciò invariato il rapporto di 2/3. 

II grafico di figura 5 si riferisce 
invece all’effetto delle frequenze sul 



Fig. 4 - Curve di distribuzione della cor¬ 
rente di rilascio alternata (60 Hz) su 
134 uomini e 28 donne. 



so so 70 m so 

Corrente dì rifascio (mA) 


Fig. 6 - Curva di distribuzione della cor¬ 
rente continua di rilascio in soggetti ma¬ 
schili. 
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Deviazione percentuale rispetto a un valore 
m edio di 20,3 Veti 


Fig. 7 - Tensioni di rilascio espresse co - 
me deviazioni percentuali del valore me¬ 
dio di 20,3 Vett per corrente alternata 
a 60 Hz . 
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Deviazione percentuale rispetto a 
un valore medio di 122,5 V 


Fig. 8 - Tensioni in continua di rilascio 
espresse come deviazioni percentuali ad 
un valore medio di 122,5 


valore della corrente di rilascio. 
Dallo stesso si può osservare che 
Taumento di frequenza è pericolo¬ 
so per un numero crescente di per¬ 
sone. 

La curva inferiore del grafico 
è relativa alla corrente alternata 
massima che nel 99,5% dei casi 
esaminati può essere sopportata, 
quindi va considerata come valore 
limite in generale. 

La figura 6 illustra invece la 
curva di distribuzione relativa alla 
corrente di rilascio di 28 uomini 
sottoposti ad una corrente continua. 

Per gli uomini la corrente con¬ 
tinua di rilascio, in linea di mas¬ 
sima, ha il valore di 76 mA mentre 
quella delle donne è di 51 mA. 

E’ bene precisare che sebbene gli 


effetti dannosi per Torganismo uma¬ 
no siano provocati dal passaggio 
della corrente elettrica. Tunica gran¬ 
dezza alla quale in pratica si può 
fare riferimento in caso di inciden¬ 
te è la tensione. Ciò in pratica non 
è molto valido per il fatto che una 
stessa tensione può provocare il 
passaggio di correnti di valore dif¬ 
ferente attraverso il corpo umano 
in seguito ad imprevedibili varia¬ 
zioni di resistenza della pelle (pel¬ 
le secca, umida, bagnata e così via), 
pertanto non è molto esatto parlare 
di tensione di rilascio. Inoltre oc¬ 
corre tenere presente che, nei cir¬ 
cuiti ad alta tensione, la resistenza 
della pelle e quella di contatto han¬ 
no un ruolo del tutto secondario 
nel limitare la corrente che circola 
nel corpo della vittima, mentre per 
le basse tensioni hanno una impor¬ 
tanza ben più rilevante. 

E’ ovvio che le maggiori condi¬ 
zioni di pericolosità si verificano 
quando i punti di contatto del cor¬ 
po umano sono umidi o bagnati. 

Il diagramma di figura 7 si rife¬ 
risce alla tensione di rilascio espres¬ 
sa come deviazione percentuale, ri¬ 
spetto al valore medio di 21 V 
(20,3 Veff) per corrente alternata 
a 60 Hz e per un percorso tra una 
mano che stringe un conduttore ed 
un braccio, al quale è stata avvolta 
una benda bagnata con soluzione 
salina, che tiene Taltro elettrodo. 

I suddetti esperimenti hanno per¬ 
messo di concludere che la massima 
tensione di rilascio a 60 Hz, da ma¬ 
no a mano, che può considerarsi 
innocua, ha per Tappunto il valore 
di 21 V, mentre quella esistente fra 
una mano ed entrambi i piedi im¬ 
mersi in una soluzione salina è del- 
Tordine di 10 V. 

II diagramma di figura 8 si rife¬ 
risce invece ai risultati conseguiti 
con la corrente continua. 

Le tensioni di rilascio sono 
espresse come deviazioni percen¬ 
tuali rispetto al valore medio di 
122,5 V eff. I soggetti sperimentati 
erano esclusivamente di sesso ma¬ 
schile. 

Nel suddetto esperimento la mas¬ 
sima tensione di rilascio riscontra¬ 
ta è stata di 104 V fra mano e ma¬ 
no e di 51 V fra mano e piedi, 
quesTultimi immersi in una soluzio¬ 
ne salina. 

(continua) 
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circuiti 
per hobbisti 
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nuove 

applicazioni 
del jjA 741 


In tal modo il guadagno può es¬ 
sere variato da zero a - R2/R1, a 
seconda che il potenziometro P3 
sia regolato per il massimo o mi¬ 
nimo valore, senza che durante la 
regolazione si abbia una variazione 
della continua in uscita. 


Come mostrato in (B), questo 
circuito può essere usato anche 
come interruttore analogico, pur 
con alcune restrizioni nelle presta¬ 
zioni; Puscita deve essere accop¬ 
piata capacitivamente, il segnale d 1 
ingresso deve essere inferiore a 


Sfruttando l’alto valore del com- 
mon-mode rejection ratio del 
741 è possibile realizzare un ampli¬ 
ficatore a guadagno variabile e un 
economico interruttore analogico. 

Il guadagno dell’amplificatore o- 
perazionale può essere facilmente 
cambiato variando le proporzioni 
dei segnali applicati ai suoi due in¬ 
gressi. 

Se ai due ingressi vengono appli¬ 
cati dei segnali uguali, l’uscita è 
nulla. Applicando un segnale mag¬ 
giore a un ingresso la differenza 
verrà riportata opportunamente am¬ 
plificata all’uscita. 

Per ottenere l’amplificazione a 
guadagno variabile mostrato in (A) 
si scelgono le resistenze RI, R2 e il 
potenziometro R3 in modo da ot¬ 
tenere la resistenza d’ingresso (in 

RI 

questo caso uguale a -) e il 

2 

guadagno massimo (— R2/R1) de¬ 
siderati. Per ottenere la massima 
attenuazione, quando, il potenzio¬ 
metro di controllo è regolato per la 
più alta resistenza, è necessario so¬ 
stituire R2 con un trimmer, e rego¬ 
larlo in modo da ottenere con la 
massima precisione possibile R2 = 
R3. 




n (A) è illustrata l applicazione del \\iA 741 o del suo equivalente L 141 come am¬ 
plificatore a guadagno variabile. In (B) lo stesso amplificatore operazionale viene 
usato come interruttore analogico. Ambedue le applicazioni sono possibili grazie 
all alto common mode rejection ratio del \pA 741. 
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1,2 V picco picco e l'amplificatore 
deve lavorare a guadagno unitario 
(RI = R2 = R3). 

Per quanto riguarda tutti gli al¬ 
tri parametri, le prestazioni del cir¬ 
cuito sono veramente ottime. 

Quando all'ingresso digitale di 
controllo è applicato un livello lo¬ 
gico 1 (da 2,4 a 4 V) il transistore 
entra in saturazione e collega la re¬ 


sistenza R3 a massa, quindi il se¬ 
gnale viene attenuato di 70 -4- 90 
dB. Con il transistore in conduzio¬ 
ne, alPingresso non invertente del- 
l’operazionale viene applicata una 
tensione continua di circa 0,6 V, 
che viene trasferita all'uscita. Il 
condensatore d'accoppiamento sul¬ 
l'uscita ha la funzione di eliminare 
questa tensione. Inviando all'ingres¬ 


so digitale un livello logico 0 il 
transistore viene interdetto e l'in¬ 
gresso non invertente dell'operazio- 
nale diviene flottante. In questo 
modo il segnale d'ingresso può pas¬ 
sare attraverso l'amplificatore. 

Se il segnale è abbastanza positi¬ 
vo da polarizzare la giunzione ba¬ 
se-collettore, l'uscita verrà distorta 
nei picchi positivi. 


un divisore 
di tensione 
a varistore 
migliora il CAV 
dei ricevitori 


E' possibile migliorare il livella¬ 
mento del segnale di un ricevitore 
aggiungendo semplicemente un va¬ 
ristore allo stadio di controllo del 
guadagno. Il varistore e un resiste¬ 
re fisso formano un divisore di ten¬ 
sione variabile che viene posto fra 
l'amplificatore RF e il rettificatore 
del CAV. 

Questa modifica migliora le pre¬ 


stazioni del circuito di CAV poiché 
la percentuale della tensione di con¬ 
trollo, applicata allo stadio RF a 
guadagno variabile, varia concor¬ 
demente al livello del segnale d'in¬ 
gresso; cioè, a bassi livelli di segna¬ 
le questa percentuale è mìnima, per 
cui rampi ificatore lavora col mas¬ 
simo guadagno e si ottiene così la 
migliore figura di rumore. Col CAV 
a varistore, si ottengono i benefici 
del CAV ritardato senza la brusca 
discontinuità nella caratteristica di 
controllo di quest'ultima tecnica. 

Quando il segnale di CAV è al 
suo massimo livello, cioè quando si 
è in presenza di un segnale molto 
forte, la resistenza del varistore è 
bassa e quindi quasi tutta la ten¬ 
sione di CAV viene applicata allo 
stadio RF. 


In questo modo si ottiene la mas¬ 
sima riduzione di guadagno. 

Quando la tensione di CAV è al 
suo più basso livello (con segnale 
debole) la resistenza del varistore è 
alta e solo una piccola percentuale 
della tensione di CAV viene appli¬ 
cata allo stadio RF, per cui la ri¬ 
duzione di guadagno è minima. 

Il varistore e il resistore RI ven¬ 
gono selezionati in modo che la 
resistenza del varistore sia circa la 
metà di RI quando la tensione di 
CAV è al massimo valore, cioè in 
presenza di segnali molto forti. In 
questo modo si ottiene il miglior 
livellamento per segnali d'ingresso 
compresi fra 1 e 1.000 mV e la 
migliore figura di rumore per se¬ 
gnali al disotto dei 10 pV. 

I valori del resistore e del vari¬ 
store dipendono anche dal livello 
di segnale disponibile sul rettifica¬ 
tore di CAV. 

In genere il resistore RI deve 
essere di circa 2 Mfì per ricevitori 
a valvole e circa 100 k fi per ricevi¬ 
tori a semiconduttori. 

Dato che la costante di tempo del 
filtro di CAV formato dal varistore, 
dal resistore e dal condensatore Cl, 
cambia al variare del livello di se¬ 
gnale, il condensatore deve essere 
scelto in modo da ottenere un ef¬ 
ficace filtraggio delle variazioni di 
modulazione quando il varistore è 
circa la metà del valore del resisto¬ 
re. 

Inserendo questo dispositivo in 
un ricevitore a semiconduttore è 
possibile migliorare la sensibilità 
di 3 dB, dimezzare la variazione in 
dB dell'uscita per una data varia¬ 
zione all'ingresso e aumentare il li¬ 
vello d'uscita da 8 a 12 dB. 


Tipico amplificatore RF a FET 


Segnale 

d J ingresso 


L 



Un divisore variabile formato da un varistore e da un resistore fisso (in rosso nella 
figura) permette di ottenere i vantaggi del CAV ritardato senza la brusca discontinui¬ 
tà delle caratteristiche di controllo di quest'ultimo. 
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oscillatori 
a cristallo 


Montando dei MOSFET a porta 
singola in un oscillatore Pieree mo¬ 
dificato e in un inseguitore catodi¬ 
co con funzione di disaccoppiamen¬ 
to, si ottiene un oscillatore a cri* 
stallo di eccezionale stabilità al va¬ 
riare della tensione di alimentazio¬ 
ne. 

Questo oscillatore controllato a 
quarzo è economico, interfaccia fa¬ 
cilmente con logiche TTL, e può 
essere alimentato a 5 V. 

Le variazioni della frequenza do¬ 
vute alla tensione di alimentazione 


sono molto contenute grazie alFalto 
valore dei resistori di source tanto 
nello stadio oscillatore che nel pilo¬ 
ta, e alle relativamente grandi capa¬ 
cità presenti nei circuiti di gate e di 
drain dell$ stadio oscillatore. 

Per variazioni della tensione di 
alimentazione da 3 a 9 V, l’insta- 
bilità della frequenza d'uscita è in¬ 
feriore a 1 • IO- 6 , cioè di 1 Hz su 
1 MHz. 

Dato che il circuito in se stesso 
è molto stabile, le prestazioni dell' 
oscillatore dipendono soprattutto 
dalla qualità del cristallo. 

Un buon cristallo termostatato do¬ 
vrebbe avere, dopo il riscaldamen¬ 
to, una stabilità di 1 . IO' 8 per 
giorno, e se la temperatura ambien¬ 


te è abbastanza stabile, le presta¬ 
zioni dell’intero circuito sono in 
pratica altrettanto buone. 

Per ottenere un’eccellente inter¬ 
faccia con circuiti TTL è sufficien¬ 
te impiegare un trigger di Schmitt 
tipo 7413. Il resistore di pulldown 
da 2,2 kf2 permette di pilotare 
correttamente il trigger senza cari¬ 
care eccessivamente l’inseguitore 
catodico. 

Col 7413 è possibile ottenere una 
buona interfaccia TTL anche con 
una tensione di alimentazione del¬ 
l’oscillatore di soli 3 V. 

Per ultimo è bene precisare che 
il valore di CR è solo indicativo, in 
quanto dipende dalle caratteristiche 
del quarzo usato. 
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LA PROTEZIONE 
DELL’EQUIPAGGIO MOBILE 
DEGLI APPARECCHI 
DI MISURA 


a cura di FRANTOS 


ome tutti i nostri lettori 
avranno avuto modo di 
constatare personalmente, 
quando si usa un apparecchio di 
misura che dispone di diverse sen¬ 
sibilità, è facile provocare dei so¬ 
vraccarichi sull’equipaggio dello 
strumento dovuti a errori di colle¬ 
gamento. Può capitare di collegare 
una tensione di 120 V al terminale 
dei 10 V o a quello dello, 0,1 mA 
in continua. 

Vediamo ora di fare un esempio 
per meglio chiarire il concetto. Sup¬ 
poniamo che la bobina dello stru¬ 
mento abbia una resistenza di cir¬ 
ca 2000 fi e che non abbia alcuna 
protezione automatica. Sul termina¬ 
le di 0,1 mA, la differenza di poten¬ 
ziale massima ammissibile ai suoi 
capi è uguale a : * 

2 ■ IO 3 * IO' 4 = 2 • IO" 1 = 0,2 V 

In queste condizioni, quando si 
applica alla bobina mobile una dif¬ 
ferenza di potenziale di 120 V, il 

120 

sovraccarico corrisponde a- 

0,2 

= 600, cioè 600 volte il valore 
della corrente necessaria a provoca¬ 
re la deviazione totale dell’indice 
dell’apparecchio. E’ chiaro che nes¬ 
sun tipo di equipaggio mobile, può 
sopportare un sovraccarico di que¬ 
sto valore. Per fare un esempio pra¬ 
tico, si può dire che questa condi¬ 
zione corrisponde al voler pesare 
un uomo con una bilancia analitica 
di laboratorio dalla portata di 100 
grammi. 


Riportiamo in questo articolo 
alcuni esempi di circuiti adat¬ 
ti alla protezione delPequi- 
paggio mobile degli strumenti 
di misura, attuati con diodi 
a giunzione normale, con dio¬ 
di tunnel e con diodi regola¬ 
tori di tensione. 


La protezione automatica dell’e¬ 
quipaggio mobile degli apparecchi 
di misura si può effettuare per mez¬ 
zo di diverse soluzioni. Natural¬ 
mente, ciascuna di queste soluzioni 
ha i suoi vantaggi e i suoi svantag¬ 
gi; vediamo ora di dare qualche 
notizia: 

— i fusibili: questi si interrompo¬ 
no quando l’intensità della cor¬ 
rente che li percorre supera un 
valore ben definito, interrom¬ 
pendo il circuito; 

— gli elementi non lineari, in mo¬ 
do particolare i diodi a giun¬ 
zione al silicio, i diodi zener 
e i diodi tunnel; questi possono 
comportarsi come un cortocir¬ 
cuito che protegge la bobina 
quando sono collegati in paral¬ 
lelo con la stessa; 

— gli elementi elettromagnetici; 
possono essere di relè sensibili, 
oppure dei trasformatori satura¬ 
bili che limitano la corrente. 


Questi elementi vengono utiliz¬ 
zati sia singolarmente che associati 
fra di loro. 

E’ necessario però, nonostante 
tutti i metodi di protezione, fare 
molta attenzione durante le misure. 
In effetti, nessun tipo di apparec¬ 
chio, dal prezzo abbordabile, è 
completamente invulnerabile; ciò 
è dovuto al fatto che è studiato e 
realizzato per sopportare momen¬ 
taneamente le false manovre e le 
errate applicazioni di tensione. Si 
deve però tener presente che, quan¬ 
do i sovraccarichi sono forti, il tem¬ 
po di applicazione deve essere il 
più breve possibile. In questo ca¬ 
so l’utilizzatore deve avere cura di 
togliere immediatamente la corrente 
quando l’indice dello strumento su¬ 
bisce un colpo notevole e oltrepas¬ 
sa il limite massimo, oppure quan¬ 
do l’indice è sottoposto a una vi¬ 
brazione violenta. 

IMPIEGO DEGLI ELEMENTI 
NON LINEARI 

Diodi a giunzione 

In un apparecchio, per limitare 
gli eventuali sovraccarichi, è neces¬ 
sario disporre in parallelo all’equi¬ 
paggio mobile G, due diodi a giun¬ 
zione al silicio montati come si 
può vedere in fìg. 1. 

Vediamo ora il circuito di fìg. 2, 
dove vi è un solo diodo D, montato 
in parallelo all’equipaggio mobile 
G. In questo caso, fino a quando la 
differenza di potenziale ai capi del- 
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l’equipaggio mobile è inferiore o 
uguale alla differenza di potenziale 
massima in regime normale, la re¬ 
sistenza equivalente al diodo è di 
valore elevato (diversi megaohm) e 
di conseguenza la relativa intensi¬ 
tà di corrente è trascurabile. In de¬ 
finitiva è come se il diodo non ci 
fosse. 

Supponiamo ora che nel circuito 
di fig. 2 si abbia un sovraccarico di 
corrente elevato, per esempio 300 
volte circa la corrente necessaria 
per ottenere la deviazione totale 
dell’equipaggio mobile. La resisten¬ 
za equivalente al diodo cade, in 
questo caso, a un valore molto bas¬ 
so (dell’ordine di un centinaio di 
ohm), perché la maggior parte del¬ 
la corrente passi nel raddrizzatore. 
Per quanto riguarda la corrente che 
passa realmente nell’equipaggio mo¬ 
bile, costituisce ancora un sovrac¬ 
carico elevato (circa una decina di 
volte la corrente nominale), ma è 
ancora sopportabile. 

Ricordiamo che il diodo DI col¬ 
legato in parallelo con l’equipag¬ 
gio mobile non modifica in nessun 
modo la misura normale e contem¬ 
poraneamente riduce sensibilmente 
un eventuale sovraccarico di valore 
elevato. Naturalmente questa con¬ 
dizione è valida nel caso in cui le 
polarità della corrente siano tali 
che il diodo lasci passare la cor¬ 
rente. Nel caso, invece, in cui le 
polarità siano invertite il diodo non 
ha alcun potere di protezione sul¬ 
l’equipaggio mobile. Per questo mo¬ 
tivo si è aggiunto il secondo diodo 
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D2. Come si può vedere i due diodi 
DI e D2 sono montati in parallelo 
entrambi all’equipaggio mobile con 
i loro sensi diretti o passanti incro¬ 
ciati come rappresentano in fig. 1. 

I due diodi devono avere carat¬ 
teristiche uguali. Uno di questi 
svilupperà la maggior parte della 
sovraccorrente, qualunque sia la 
polarità di una sovraccorrente con¬ 
tinua. Nel caso di una sovraccor¬ 
rente alternata, il diodo DI e il dio¬ 
do D2 deriveranno alternativamente 
la maggior parte del sovraccarico. 

DIODO TUNNEL 

La protezione di un equipaggio 
mobile può essere ulteriormente mi¬ 
gliorata aggiungendo un diodo tun¬ 
nel. 

II principio su cui si basa il fun¬ 
zionamento di un diodo tunnel è 
in relazione ad un fenomeno della 


fisica dei solidi. L’effetto di tunnel 
è uno delle principali manifesta¬ 
zioni dei semiconduttori «degene¬ 
rati». 

E’ noto che per semiconduttore 
«degenerato» si intende un semi- 
conduttore di tipo P o N, fortemen¬ 
te drogato, cioè dove la concentra¬ 
zione degli atomi donatori è au¬ 
mentata oltre il normale in modo 
da avere una grande riserva di por¬ 
tatori di cariche. Per concludere, si 
può affermare che il diodo tunnel 
è un diodo a giunzione PN realiz¬ 
zato fra due regioni fortemente dro¬ 
gate. Ricordiamo inoltre che la giun¬ 
zione è estremamente sottile, infat¬ 
ti il suo spessore è dell’ordine di 
10 cm mentre quello di una giun¬ 
zione nomiate è dell’ordine di 10“ 4 
cm. 

Com’è noto, in una giunzione PN 
normale una barriera di potenziale 
si forma in seguito alla diffusione 
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Fig. 2 - Circuito di protezione attuato con 
parallelo allo strumento . 


un solo diodo a giunzione posto in 
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dei portatori di carica. Una volta 
che si è creata, questa barriera di 
potenziale si oppone ad ogni nuo¬ 
va diffusione degli altri portatori di 
carica. L'altezza della barriera di 
potenziale, materializzata dalla dif¬ 
ferenza di potenza della giunzione, 
è di solo qualche decina di volt, 
(nel caso d'impiego del silicio la 
tensione è di 0,6 V). 

Perché una particella elementare 
possa superare la barriera di poten¬ 
ziale è necessario fornirgli una e- 
nergia supplementare applicando ai 



Fig. 5 - Caratteristica di funzionamento 
di un diodo tunnel confrontata con la 
caratteristica di un diodo a giunzione. 


capi della giunzione una tensione 
continua superiore a 0,6 V. Quando 
invece il valore della tensione e 
inferiore a 0,6 V, nessun portatore 
di carica può normalmente superare 
la barriera. Ora, si può constatare 
che alcune particelle arrivano a su¬ 
perarla in queste condizioni. Tutto 
ciò avviene come se le particelle, 
invece di superare la barriera, pas¬ 
sando sotto, si gettassero in qual¬ 
che modo in un tunnel scavato nella 
barriera. Questo è l'effetto di tun¬ 
nel previsto dalla meccanica dei 
quanti. 

In fig. 3 è raffigurata la caratte¬ 
ristica statica I = f (U) del diodo. 
Questa curva presenta le seguenti 
particolarità: 

1) Corrente inversa molto elevata 
e proporzionale alla tensione in¬ 
versa applicata; come si può 
vedere è molto più elevata del¬ 
la corrente diretta (regione A). 

2) Una corrente diretta elevata per 
bassi valori di tensione diretta 
(regione B). 


3) Una regione di pendenza nega¬ 
tiva nella quale la corrente di¬ 
retta diminuisce quando la ten¬ 
sione diretta aumenta (regio¬ 
ne C). 

4) Una seconda regione a penden¬ 
za positiva per la quale la cor¬ 
rente diretta ricomincia ad au¬ 
mentare con la tensione e che 
può essere assimilata alla cor¬ 
rente diretta di una giunzione 
ordinaria (regione D). 

Ricordiamo che la teoria della 
giunzione PN è valida in questa re¬ 
gione. 


Come si può vedere nello schema 
di fig. 4, il diodo tunnel è colle¬ 
gato in serie con il galvanometro 
da proteggere. A sua volta l'insie- 
me dìodo tunnel e galvanometro è 
posto in parallelo a un diodo al si¬ 
licio a giunzione normale, collega¬ 
to in senso diretto (fig. 4). In re¬ 
gime normale d'impiego, il punto 
di funzionamento del diodo tunnel 
si trova fra il punto O e il punto A 
come si vede dalla curva di fig. 5. 
Questo corrisponde a una corrente 
fra 0 e 150 |iA e una tensione po¬ 
sta fra 0 e 10 mV; questa caduta 
di tensione supplementare, che si 
introduce anche in serie, nella mag¬ 
gior parte dei casi si può trascurare. 

Se si impiega un buon galvano- 
metro, la caduta di tensione totale, 
ai capi deH’insieme galvanometro- 
diodo tunnel, non supera i 100 mV; 
con questo valore di tensione la cor¬ 
rente derivata dal diodo a giunzione 
normale è trascurabile (il suo valo¬ 
re è circa il 5% della corrente nel 
galvanometro). In questo modo i 
due diodi non hanno alcuna influ¬ 
enza sensibile sulla misura. Quando 
si presenta un sovraccarico, nel ca¬ 
so di una sovraccorrente superiore 
alla corrente di picco del diodo 
tunnel, questa si misura in qualche 
nanosecondo. 

Il punto di funzionamento passa 
sul secondo tratto a pendenza posi¬ 
tiva (regione D) della caratteristi¬ 
ca I = f (U). 

In questo momento, la tensione 
ai capi dell'insieme galvonometro- 
diodo tunnel supera abbondante¬ 
mente i 100 mV, e il diodo normale 
deriva quasi tutta la sovraccorrente, 
una corrente appena superiore alla 
corrente di valle del diodo tunnel 
(150 pA) continua a passare nel 
galvanometro senza che questo cor¬ 
ra alcun pericolo di danneggiarsi. 
Il circuito di fig. 4 è previsto per 
proteggere gli apparecchi a corren¬ 
te continua. 

Quando è necessario ottenere una 
protezione totale di apparecchi in 
alternata o in continua collegati in¬ 
versamente, si deve duplicare il di¬ 
spositivo. In questo caso è neces¬ 
sario realizzare il circuito di fig. 6, 
dove sono stati posti due diodi 
tunnel collegati in serie e in oppo¬ 
sizione e due diodi normali colle¬ 
gati in parallelo e in opposizione. 
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DIODI REGOLATORI 
DI TENSIONE (Zener) 

Il diodo regolatore di tensione, 
è il nome più esatto che si può da¬ 
re a un dispositivo semiconduttore 
al silicio, noto come diodo zener. 

La caratteristica I = f (U) è 
simile a quella raffigurata in fig. 7. 
Questa richiama le seguenti note: 

Ricordiamo che un diodo regola¬ 
tore di tensione si comporta come 
un diodo al silicio normale, se que¬ 
sto viene polarizzato in senso diret¬ 
to. Quando invece ai suoi capi si 
invqrte il senso della tensione, cioè 
quando si polarizza nel senso di 
blocco, attraverso il diodo circola 
una corrente di fuga del valore di 
qualche microampere. Questa cor¬ 
rente resta indipendente per una 
gamma di tensioni molto vasta. 
Quando si aumenta ancora la ten¬ 
sione, la corrente cresce istantanea- 
mente fino ad un valore relativa¬ 
mente elevato e precisamente qual¬ 
che decina di mA o diversi ampere. 

La tensione per la quale si mani¬ 
festa questo brusco aumento di cor¬ 
rente inversa viene comunemente 
chiamata tensione di rottura. 

Quando un diodo regolatore è 
impiegato in modo corretto, permet¬ 
te di proteggere con efficacia con¬ 
tro i sovraccarichi, i galvanometri 
e gli altri apparecchi a bobina mo¬ 
bile senza ridurre considerevolmen¬ 
te la loro precisione. 

Come si può vedere dallo sche¬ 
ma di fig. 8 il diodo viene collega¬ 
to in parallelo all’equipaggio mobi¬ 
le. Prima che si produca la rottura 
(in regime di funzionamento nor¬ 
male) , la resistenza del diodo rego¬ 
latore ha un valore tanto elevato 
che, in molti casi, ha un effetto 
trascurabile sulla misura stessa. 

Quando la bobina mobile subi¬ 
sce un brusco sovraccarico, in mo¬ 
do tale che la rottura si manifesta 
all’interno del diodo regolatore, si 
introduce allora in parallelo all’e¬ 
quipaggio una resistenza di piccolo 
valore, dell’ordine di circa 10 iì. 
Con questo sistema, la corrente nel¬ 
la bobina viene così limitata al suo 
valore di sicurezza, in quanto il 
diodo deriva la maggior parte del¬ 
la sovraccorrente. Grazie a questo 
meccanismo si evita qualsiasi azio¬ 
ne violenta sul movimento di rota¬ 
zione della bobina mobile, proteg- 



Fig. 6 ■ Circuito di protezione attuato per mezzo di due diodi 
in serie e di due diodi a giunzione collegati in parallelo. 


tunnel collegati 



I ^ ,ny 


Fig. 7 - Caratteristica di funzionamento 
di un diodo regolatore di tensione. 



gendo così l’indice e gli altri organi 
da rotture o danneggiamenti. 

La condizione ideale sarebbe che 
la tensione di rottura del diodo su¬ 
perasse di poco la tensione che de¬ 
termina la deviazione totale dello 
strumento. 

In pratica, la tensione di rottura 
è spesso uguale a tre volte questo 
valore, in modo da ridurre TefiFetto 
della corrente del diodo esistente 
prima della rottura. Questo sistema 
di protezione dell'equipaggio mobi¬ 
le ha un altro grande vantaggio. Se 
erroneamente viene invertita la po¬ 
larità del galvanometro l’indice non 
può deviare nel senso sbagliato, a 
causa della proprietà di raddrizza¬ 
mento offerta dal diodo. Nel caso 
si impieghi un secondo diodo al si¬ 
licio D, questa volta un tipo a giun¬ 
zione normale, oltre al diodo regola¬ 
tore D r , come si può vedere dallo 
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Fig. 8 - Circuito di protezione attuato per mezzo di 
sione collegato in parallelo allo strumento. 


diodo regolatore di ten- 
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Fig. 9 - Circuito che permette la lettura diretta in corrente alternata. 


schema di fig. 9, questa combina¬ 
zione permette la misura diretta in 
corrente alternata (senza passare 
attraverso i raddrizzatori abituali). 
Ciò si ha in quanto la deviazione 
è proporzionale alla metà del valore 
efficace della tensione d’ingresso. 

Se vogliamo evitare l’oscillazio- 
ne dell’indice indicatore alle basse 
frequenze, è necessario collegare in 
parallelo alla bobina un condensato- 
re di valore elevato. 

Concludendo si può constatare 
che i metodi ora descritti utilizza¬ 


no degli elementi non lineari, che 
assicurano una protezione statica 
efficace per l’equipaggio mobile sen¬ 
za alterare minimamente le carat¬ 
teristiche dello strumento e, in mo¬ 
do particolare, la sua sensibilità. 

Questo tipo di protezione inter¬ 
viene instantaneamente al contra¬ 
rio di quanto si avrebbe con siste¬ 
mi termici o elettromagnetici. Inol¬ 
tre essa protegge, oltre all’equipag¬ 
gio mobile, anche gli elementi che 
gli sono direttamente associati e 
cioè i raddrizzatori di misura, limi¬ 


tando la tensione ai loro capi in 
tutti i sovraccarichi in modo auto¬ 
matico. Ricordiamo ancora che que¬ 
sto tipo di protezione è efficace an¬ 
che per delle correnti di piccola in¬ 
tensità, cioè per valori che non sa¬ 
rebbero in grado di far saltare il 
fusibile. 

In effetti se consideriamo la leg¬ 
ge di Joule: 

W (J) - RI 2 t 

si può constatare che il riscalda¬ 
mento è proporzionale al quadrato 
della corrente, quindi se il valore 
di I è piccolo, il quadrato di I sa¬ 
rà più piccolo, per esempio: 

— 

10 J 100 

e quindi il riscaldamento è basso. 

I fusibili disponibili in commer¬ 
cio possono fondere con delle cor¬ 
renti almeno uguali a una frazio¬ 
ne notevole di ampere, corrispon¬ 
dente cioè a un riscaldamento rela¬ 
tivamente notevole. E’ inoltre im¬ 
portante ricordare che il tempo d’ 
intervento di un fusibile non è ab¬ 
bastanza rapido per proteggere in 
modo efficace degli elementi a se¬ 
miconduttore come i raddrizzatori 
di misura. 



UNO STUPENDO TRASMETTITORE 
PER GLI APPASSIONATI 
DEL RADIOCOMANDO A 


Si tratta di un apparecchio di prestazioni ottime per portata, praticità* 
stabilità e precisione delle frequenze di emissione, U regolazione 
della frequenza di modulazione si ottiene con la semplice rotazione di 
un potenziometro semifisso. La selezione delle quattro frequenze acu¬ 
stiche corrispondenti ciascuna ad un canale, avviene con la manovra 
di un commutatore a cloche, che rende Istintiva la scelta del canale 
giusto in relazione al movimento da far eseguire al mezzo da pilotare* 
un sensibile strumento di misura segnala In ogni istante il perfetto 
funzionamento del trasmettitore, e può servire, tramite apposito com¬ 
mutatore, alla verifica della efficienza delle batterie dì alimentazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 12 V con batterie 

fftj I | I I | I I mediante batteria esterna, 

! I I I | | | I L/J Frequenza di emissione: 27*125 MHz 
Frequenza di modulazione dei 
canali: 1*000, 1*500* 2.000, 2*500 Hz 
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RADIONAUTICA 



IDQ 

IDQ 

IDQ 

IDQ2 

IDQ3 

IDQ4 


a Stazione di Roma - IDQ - radiodiffonde 
informazioni meteorologiche per mare Medi- 
terraneo come dal seguente prospetto: 

frequenza 110 kHz tipo A 1 
ore: 0500 GMT 

frequenza 119 kHz tipo A 1 
ore: 0930, 1800, 2100 GMT 
frequenza 2291 kHz tipo A 1 
ore: 0500, 2100 GMT 
frequenza 4280 kHz tipo A 1 
ore: 0500, 1800, 2100 GMT 
frequenza 6390,3 kHz tipo A 1 
ore: 0500, 0930, 1800, 2100 GMT 
frequenza 8486 kHz tipo A 1 
ore: 0930 GMT 


Contenuto (in lingua inglese) : ciascun messaggio com¬ 
prende le seguenti parti: 

l’arte 1”: avvisi di burrasca o di tempesta. 

Parte 2”: situazione meteorologica generale. 

Parte 3 U : previsioni per il Mediterraneo Occidentale. 
Parte 4 V : previsioni per il Mediterraneo Centrale. 
Parte 5": previsioni per il Mediterraneo Orientale. 

Se non vi sono degli avvisi di tempesta viene tras¬ 
messo il gruppo «part one gale warnings - nil». 

Le previsioni sono valide 12 ore (le ore sono es¬ 
presse in tempo GMT) e segnalano la direzione e la 
forza del vento, le condizioni del tempo e la visibilità. 
Esse sono sempre seguite da un breve cenno sulla ten¬ 
denza del tempo per le successive 12 ore. 

I limiti e le denominazioni delle zone di previsione 
sono quelle indicate nella tabella relativa alle pre¬ 
visioni stesse. (8/9/73-36.21). 


RADIOFARI DELL’AERONAUTICA 

Nel seguente elenco sono indicati i radiofari dell’a¬ 
eronautica funzionanti attualmente in Italia. Il ser¬ 
vizio è da ritenere continuo salvo indicazione contra- 



Fig. 1 - Apparecchio per la ricezione in facsimile dei dati 
meteorologici della KODEN Electronics (APEL - MAR di 
Genova). 


ALCIDES NUNES DE AZEVEDO 
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Rua 27 - 521 - llha do Govarnador - ZC-32 


BRASIL 

20000 - Rio de Janeiro - GB. 
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Fig. 2 - QSL della stazione brasiliana PY1DUB a conferma 
di collegamento con 12SOJ in banda 21 MHz. (RX-TX Som- 
merkamp FTDX505). 
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Fig. 3 - Monoscopio irradiato dalle emittenti Rumene (Ra- 
diodifuziunea Televiziunea Romana). 

ria. E’ indicato nell’ordine il nome della località in 
cui è installato il radiofaro, il tipo di emissione, il 
nominativo e la portata in miglia nautiche. 

ALBENGA, 268 kHz Al, ABN, 50 mg. ALGHERO, 
382 kHz, Al, ALG, 100 mg. AMENDOLA, 381 kHz, 
A2, AME, 50 mg. ANCONA, 374,5 kHz, Al, ANC, 
100 mg. BARI, 323 - kHz, Al, BAI, 50 mg. BRINDI¬ 
SI, 363,5 Al, BRD 100 mg, CAGLIARI-ELMAS, 270 
kHz Al, CAG, 40 mg. CAPO CARBONARA (Sarde¬ 
gna), 402 kHz Al, CAR, 100 mg. CATANZARO 
(Caraffa). 376 kHz A2, CDC, 150 mg. CATANIA, 
261 kHz A2 CAT, 80 mg. CERVIA, 387 kHz Al, 
CEV, 50 mg. CHIOGGIA, 408 kHz, Al, CHI, 50 
mg. CIRCEO, 366 kHz Al, C1R, 50 mg. CROTONE, 
337 kHz A2 (dal sorgere al tramonto). CRO, 50 mg. 
DECIMOMANNU (Sardegna), (dal sorgere al tra¬ 
monto), 331 kHz Al, DEC, 50 mg. ISOLA D’ELBA 
(Monte Calamita), 360 kHz Al, ELB, 50 mg. GENO¬ 
VA (Sestri P.), 318 kHz Al, GEN, 100 mg. GENO- 


VA-CAMOGLI, 389 kHz A2, CMO, 50 mg. GIGLIO 
(isola), 312 kHz Al, GIG, 50 mg. GRAZZANISE, 
261 kHz A2, GRA, 50 mg. GROSSETO, 406 kHz Al, 
GRÒ, 50 mg. GROTTAGLIE, 331 A2. GRT, 50 mg, 
ISCHIA, 362 kHz Al. ICH, 50 mg. LATINA, 379 A2, 
LAT, 50 mg. LECCE, 352 kHz A2, LCC, 50 mg. NA¬ 
POLI, 339 kHz A2, NPL, 50 mg. NAPOLI (Pomi- 
glia no) , 351 kHz A2, POM, 30 mg. OLBIA (Vena- 
fiorita - Sardegna) (dal sorgere al tramonto) ,357 kHz 
A2, OLB, 60 mg. OSTIA, 321 Al. OST, 50 mg. PA¬ 
LERMO, 355,5 Al. PAL, 150 mg. PALERMO (Pun¬ 
ta Raisi). 329 kHz A2, PRS, 25 mg. PANTELLERIA 
(isola), 335 kHz Al, PAN, 100 mg. PISA, 379 kHz 
A2, PIS 50 mg. PONZA (isola), 280 kHz Al, PNZ 
50 mg. PRATICA DI MARE, 339 kHz, A2, PRA, 25 
mg. REGGIO CALABRIA, 268 A2, RCA 50 mg. RI- 
MINI (Miramare), 335 kHz Al, RIM, 75 mg. ROC¬ 
CA IMPERIALE, 279 kHz A2, RMP, 50 mg. ROMA 
(Fiumicino) 345 kHz A2, FIU, 25 mg. SORRENTO, 
390 Al, SOR, 100 mg. TARQUINIA, 265 Al, TAQ, 
50 mg. TRAPANI (Birgi), 255 A2, TRP, 50 mg. VE¬ 
NEZIA (Tesséra) 379 kHz A2, VEN, 25 mg. 

Durante la notte può essere utilizzato per Fatte- 
raggio il radiofaro di Treviso che presta servizio con¬ 
tinuo su 340 kHz A2, ISA, 50 mg. VIESTE, 405 kHz 
Al, VIE, 100 mg. 


RADIOFONIA PER SWL 


Fra le notizie più importanti relative ai primi mesi 
autunnali si deve segnalare l’aumento di potenza della 
stazione SARREBRUCK (Germania RF) che passa 
da 600 a 1200/1500 kW. 

Sono stati installati alcuni trasmettitori di media 
potenza in Libia e precisamente a Misurata 1484 kHz, 
Bengasi 1484 kHz e a E1 Beida 674 kHz. 

La stazione RADIO CAROLINA INTERNAZIO¬ 
NALE che trasmetteva sulle frequenze di 774 kHz a 
1187 kHz in alto mare, è stata sostituita dalla stazione 
di Radio Seagull. Questa stazione annuncia altresì Ra¬ 
dio Atlantis. La stazione che trasmetteva questa estate 
al largo di Famagosta (Cipro) su 1540 kHz è nota 
con il nome di Radio Paix. 


RADIOAMATORI 


Fig. 4 - Emissione dell’ora esatta delle stazioni televisive 
cecoslovacche (Ceskoslovenska televize). 


ABBREVIAZIONI PER RADIOAMATORI 

(parte II) 


GA 

GB 

GD 

GE 

GG 

GH 

GL 


: - good afternoon, go ahead - buon pome¬ 
riggio, andare avanti 
= good bye - arrivederci 
= good, good day - buono, buon giorno 

— good evening, buona sera 
=- going - andare a 

= good hunting - buona caccia (al dx) 

— good luck - buona fortuna 
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Fig. 5 - Emissioni dell’ora da parte delle emittenti televisive della Germania dell’Est 
del primo e del secondo programma. 


(Deutcker Fernsehfunk), delle stazioni 


GLD 

= glad - felice 

GN 

= good nigh, gone - buona notte, andato 

GM 

= good morning - buon giorno 

GMT 

= greenwich mean time - tempo medio di 


Greenwich 

GP 

= ground piane, group - antenna ground 


piane, gruppo (di parole) 

GRS 

— groups - gruppi - (in un messaggio) 

GUD 

= good - buono 

GTGS 

= greetings - auguri 

GV 

= give - date 

HAM 

— amateur - radioamateur 

HD 

= ho, hard - ho, difficoltà 

HI 

= high, laughter - alto, riso o risata (talvol¬ 
ta) 

HLO 

= hello - esclamazione di sorpresa o di ri¬ 


chiamo 

HLV 

= hasta la vista (spagnolo) - arrivederci 

HM 

= him - lui 

HPE 

= hope - spero 

HPI 

= happy - felice 

HR 

= bere, hour - qui, ora 

HRD 

= heard - udito 

HRX 

= heureux (francese) - felice 

HV 

= have - io ho 

HVNT 

= haven’t - io non ho 

HVY 

= heavy - pesante, difficile 

HW? 

= how. Come? (e voi come mi sentite). 

IM 

= intermodulation - intermodulazione 

INFO 

= information - informazione 

INPT 

= input - entrata 

IRPT 

= I repeat - io ripeto 

ITV 

= interference TV - interferenza alla TV 

K 

= go ahead - andare avanti 

GENNAIO 

— 1974 


KLIX 


clicks - ticchettio 

KEY 


key - tasto manipolatore 

KNW 


know - conoscere 

LKG 

= 

looking - guardare 

LNG 


long - a lungo 

LOG 


logbook - quaderno di stazione 

LSN 


listen - ascoltare 

LSW 

= 

listener - radioamatore di ascolto 

LTR 

= 

letter, later - lettera, più tardi 

LW 

= 

low, long wave - basso, onde lunghe 

MAG 


magazine - magazzino 

MCI 

— 

merci - (francese) grazie 

MI 


my - mio 

MIKE 

= 

microphone - microfono 

MNI 

= 

many - molti 

MNL 

— 

manual - manuale 

MO 

= 

moment - momento 

MSG 


message - messaggio 

MOD 


modulation - modulazione 

N 

= 

no 

NG 


no good - non buono 

NIL 


nothing - nulla 

NM 

= 

no more - non più 

NN 

= 

noon - mezzogiorno 

NR 

— 

near, number - vicino, numero 

NW 

= 

now - ora 

OB 

= 

old boy - vecchio mio 

OC 

— 

old chap, old chum - vecchio ragazzo, 
vecchio compagno 

OK 


all correct - compreso tutto, tutto t 

OL 

= 

old lady - vecchia mia 

OM 


old man - vecchio mio 

OP 

= 

operator - operatore 

OPN 


opn, operating - aperto, operativo 
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OPR 

= 

operator - operatore 

OT 


old timer - veterano 

PA 

= 

power amplifìer - stadio finale di potenza 

PART 

— 

part - in parte, parzialmente 

PD 

= 

period, paid - periodo, pagato 

PM 

= 

post meridian - dopo mezzogiorno 

PP 

— 

push-pull - stadio simmetrico 

PPGN 

= 

propagation - propagazione 

PSE 

= 

please - per favore 

PSED 

= 

pleased - felice 

PSBL 


possible - possibile 

PSN 


position - posizione 

PWR 


power - potenza 

Q 


vedere codice Q 


RIPARTIZIONE NOMINATIVI 
RADIOAMATORI (seguito) 

ISOLE BARBADOS 

Stazioni di radioamatori: 8P6AA 8P6ZZ 
BIRMANIA 

Stazioni di radioamatori e sperimentali: XZ2AA 


MATSUSHITA 


CAPSULA 
MICROFONICA 
a condensatore 


Impedenza: 1000 O ± 30% a 1000 Hz 
Sensibilità: — 58 dB ± 3 dB 
Direttività: omnidirezionale 
Tensione applicabile: 1 -t- 10 Vc.c. 
Tensione lavoro standard: 4,5 Vc.c. 
Rapporto segnale/rumore: > 40 dB 
Dimensioni: 0 11 x 16,5 mm 

Esecuzione con positivo a massa 
WM-053Z QQ/0354-00 


Esecuzione con negativo a massa 
WM-054Z QQ/0356-00 



G.B.C. Italiana - REDIST division 
Divisione Distribuzione Componenti. 


J 


XZ2ZZ 

BOTSWANA (Rep) 

A2A. seguito da due o tre lettere 

QATAR (Stato) 

A7A -h A7Z (attribuzione provvisoria) 

BURUNDI (Rep) 

9U5 seguito da due lettere 

CAMERUN 

TJ1 seguito da due lettere 

CANADA 

VE1 seguito da 2 o più lettere N. Scozia, N. Brun- 
swich, Is. Principe Edoardo 

VE2 seguito da 2 o più lettere Provincia di Quebec 
VE3 seguito da 2 o più lettere Provincia di Ontario 
VE4 seguito da 2 o più lettere Provincia di Manitoba 
VE5 seguito da 2 o più lettere Provincia di Saskat- 
chewan 

VE6 seguito da 2 o più lettere Provincia di Alberta 
VE7 seguito da 2 o più lettere Provincia della Co¬ 
lombia Britannica 

VE8 seguito da 2 o più lettere Territorio di Yukon 
e del Nord Ovest 

VE9 seguito da 2 o più lettere stazione di radioa¬ 
matore a bordo di una nave 

VOI seguito da 2 o più lettere Provincia di Terra¬ 
nova (escluso Labrador) 

V02 seguito da 2 o più lettere Provincia di Terra¬ 
nova (solo Labrador) 

I nominativi con il gruppo VE9 si riferiscono a 
stazioni sperimentali. 
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LA TV LIBERA 
NON È MORTA 



e ritorno con il pensiero 
a tutti i mesi che sono tra¬ 
scorsi, e potrei dire anni, 
da quando abbiamo iniziato, io ed 
i miei amici-collaboratori, l’impresa 
di Telebiella, provo un senso di 
esultanza mescolato a profondo 
smarrimento. Esultanza per i tempi 
gloriosi, che ho fiducia potranno ri¬ 
tornare: i tempi in cui iniziammo 
tra mille difficoltà, che non cessa¬ 
rono mai, che anzi si moltiplicaro¬ 
no; non c’era più giorno né notte, 
per tutti noi, e sono perfettamente 
consapevole di avere chiesto tanto 
forse troppo, a coloro che mi af¬ 
fiancavano, che mi sono tuttora vi¬ 
cini. Ho potuto chiedere tanto, per¬ 
ché il mio stesso entusiasmo era di 
tutti: non era la speranza del gua¬ 
dagno a spingerci, ma una passio¬ 
ne vivissima, la stessa che ancora 
adesso abbiamo. 

Lo smarrimento lo provo, e l’ho 
provato soprattutto lo scorso mag¬ 
gio, per il modo subdolo e prepo¬ 
tente insieme con il quale la no¬ 
stra piccola televisione via cavo è 
stata messa a tacere; mi riferisco 
al famoso decreto presidenziale del 
29 marzo 1973, venuto a conoscen¬ 
za della stampa, e quindi di tutti, 
soltanto Eli maggio con il quale 
l’allora ministro delle Poste on. 
Gioia ci metteva bellamente fuori 
legge. Un senso di smarrimento, ri¬ 
peto, più che di rabbia o di indigna¬ 
zione, per il modo disgustoso con 
cui l’operazione era stata proget¬ 
tata e posta in essere: mi sono sen¬ 
tito suddito e non più cittadino, ho 
continuato a sentirmi suddito, poi, 
quando mi è stato notificato il de¬ 
creto ministeriale con cui si impo¬ 
neva lo smantellamento di Telebiel¬ 
la. Abbiamo resistito fin che ab¬ 
biamo potuto, il 1° giugno gli agen¬ 


ti della Polizia postale sono venuti 
e ci hanno tagliato i cavi, li abbia¬ 
mo anche ripresi, fino all’ultimo 
momento finché lo schermo è diven¬ 
tato tutto grigio e frusciante. Non 
avevamo certo intenzione di resi¬ 
stere con la forza, almeno quella di¬ 
mostrazione, che eravamo cittadini 
e non banditi, dovevamo darla. Di¬ 
spiace alla nostra coscienza di uo¬ 
mini liberi e democratici (tali ci 
sentiamo tutti noi di Telebiella, do¬ 
ve nessuna tessera di partito è ri¬ 
chiesta, dove si chiede solo onestà 
e sincerità), che un atto così pre¬ 


potente sia stato compiuto sotto la 
mascheratura della legalità. Difen¬ 
dere un monopolio vecchio e frusto, 
salvaguardare i propri grossi inte¬ 
ressi ^personali, sta bene tutto, anzi 
non sta bene per niente, ma tant’è, 
si sa come vanno purtroppo que¬ 
ste cose: ciò che ci offende profon¬ 
damente è che siano invocati i sa¬ 
cri principi democratici, che si sia 
parlato di estreme esigenze di salva¬ 
guardare (con gli accenni ai pro¬ 
getti di televisione via cavo regio¬ 
nali) le idee di tutti (probabilmen¬ 
te a percentuali accuratamente ca- 



PEPPO SACCHI è il creatore di «Telebiella», il primo uomo che in Italia ha 
avuto il coraggio di sfidare il monopolio televisivo. 

Ha iniziato la sua carriera come regista e sceneggiatore di cortometraggi cinema¬ 
tografici per il Cine Club di Biella; è stato poi cameramen alla TV italiana negli 
studi di Torino, poi operatore cinematografico e cameramen alla TV Svizzera, In¬ 
fine. regista alla TV italiana degli studi di Milano e in varie riprese esterne: Sah 
vantaggiare. Castrocaro ed altre manifestazioni canore ; Uomo sensibile, non poli¬ 
tico o asservito a corazzarli politici, viene dalla gavetta e perciò disturba con le 
sue idee libere e democratiche che in questa nostra democrazia non hanno .modo 
di sopravvivere . 

(Nella foto, PEPPO SACCHI a sinistra — con il legale di «Telebiella», avv. 
Alberto DalVOra). 
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librate a seconda delle percentuali 
di voti di ciascun partito o fazio¬ 
ne) , che ci abbiano trattati come 
bambini che giocano con cose che 
non possono capire, e che possono 
farsi male, e provocare chissà quali 
danni. 

Noi capivamo, capiamo una co¬ 
sa sola: che la televisione via ca¬ 
vo, così come l’abbiamo concepita 
noi, e tanti altri nostri amici di nu¬ 
merose città italiane, è un mezzo 
di espressione libero, che deve es¬ 
sere a disposizione di tutti, e deve 
servire tutti: ma non i partiti, l’uno 
o l’altro, non gli interessi di questo 
e di quello. Deve essere la voce del 
quartiere, della cittadina, come può 
essere Biella, o Asti, o qualunque 
altra. E’ un mezzo completamente 
distinto, diverso, dalla grande tele¬ 
visione centralizzata, piramidale, 
monopolistica (per usare le parole 
del dott. Zerilli-Marimò, uno dei 
maggiori studiosi del problema, 
che ci conforta con il suo dotto ap¬ 
poggio) : è il mezzo per diffondere 
le informazioni minute, quelle del¬ 
la via, del rione, una finestra non 
sul mondo intero, ma sulla strada 
di casa; ed insieme un mezzo uni¬ 
co, inimitabile, di diffusione di in¬ 
formazioni capillari, specializzate, 
pertinenti. Si pensi ai programmi 
scolastici, che soprattutto negli Sta¬ 
ti Uniti, e nel Canadà, vengono dif¬ 
fusi a migliaia, su altrettanti «cavi», 
da altrettante piccole stazioni colle¬ 
gate alle scuole. 

E ai programmi di scambio cul¬ 
turale, tra diverse «reti» o stazioni: 
per una singolare coincidenza, che 
ci ha colpito particolarmente, l’ll 
maggio, quando, verso sera, venim¬ 
mo a sapare del decreto taglia-cavo, 
a Telebiella si stava concretizzando, 
alla presenza di legali, l’associazio¬ 
ne denominata rete A 21 TV, che 
riuniva — proprio allo scopo di rea¬ 
lizzare, con unità di intenti, pro¬ 
grammi di scambio realizzati da u- 
na o da diverse stazioni fra quelle 
aderenti — un certo numero di cit¬ 
tà, che non voglio citare, perché 
nessuno si domandi perché questa 
sì e quell’altra no: i motivi sono 
diversi, con qualche città era fino 
ad allora mancato un concreto col- 
legamento, di altre avevamo saputo 
di giochi di potere o di interessi par¬ 
ticolari, che desideravamo prima 


approfondire con ogni cautela. Non 
a caso Telebiella ad alcuni conve¬ 
gni fra i rappresentanti delle nume¬ 
rose città in cui erano sorte, o sta¬ 
vano per sorgere, televisioni via ca¬ 
vo, non ha partecipato: qualche vol¬ 
ta per impegni precedenti, altre per¬ 
ché non eravamo sicuri di concor¬ 
dare in pieno con le idee che sape¬ 
vamo sarebbero state esposte. 

Ed ora siamo qui, a battere il 
passo: attendiamo l’esito del ricorso 
che i nostri legali hanno inoltrato 
alla Corte costituzionale, ed anche 
all’altra Corte europea a Lussem¬ 
burgo, sulla legittimità del monopo¬ 
lio della Rai. E chissà che nel frat¬ 
tempo qualcuno a Roma non ravvisi 
l’utilità di concederci improvvisa¬ 
mente un’autorizzazione provviso¬ 
ria. Del resto, c’è chi ha approfon¬ 
dito del divieto per la tv via cavo 
per far cadere il Governo, salvo a 
dimenticarsi subito dopo del pro¬ 
blema: quindi non ci stupiremmo 
di niente, tutto può accadere oggi 
in questa nostra cara e pazza Italia. 

Frattanto non ce ne stiamo con 
le mani in mano: stiamo studiando 
di utilizzare i mezzi a nostra dispo¬ 
sizione per farci conoscere, e per 
farli conoscere. Nessuno ci può im¬ 
pedire di produrre nastri videoma¬ 
gnetici e di diffonderli attraverso 
venti-trenta o più televisori. Le pos¬ 
sibilità sono moltissime. Abbiamo 
iniziato contatti per programmi sco¬ 
lastici: il sussidio audio-visivo è 
destinato ad avere un grande svilup¬ 
po. Potrà concorrere alla formazio¬ 
ne non soltanto dei bambini e dei 
ragazzi, ma anche degli adulti: po¬ 
trebbe potenziare molto efficace¬ 
mente corsi culturali per adulti, cor¬ 
si tecnici, corsi di qualificazione 
per manodopera. Mezz’ora di tra¬ 
smissione, con la messa in evidenza 
di particolari processi di lavorazio¬ 
ne, di macchinari, di schemi, può 
essere più efficace di una lunga, dot¬ 
ta relazione orale. E può essere ri¬ 
presa, ripetuta più volte, senza al¬ 
cun aggravio di spesa. Ripeto, gra¬ 
zie al Cielo, in una scuola o in 
più scuole, in un’azienda, in un cir¬ 
colo o comunque in edifici privati, 
la legge — pur così restrittiva — 
non ha alcun effetto. Quella stessa 
legge che, al limite, proibendo ogni 
tipo di trasmissione, potrebbe ve¬ 


nire applicata contro una madre 
che chiamasse il figlio attraverso la 
strada, per farlo rientrare in casa. 

Le nostre apparecchiature, legge¬ 
re, poco ingombranti, non richiedo¬ 
no masse di tecnici: tre-quattro per¬ 
sone possono utilmente operare, ri¬ 
prendere a scopo dimostrativo, di¬ 
dattico, pubblicitario, divulgativo, 
tutto quanto venisse richiesto, da 
un particolare procedimento tecni¬ 
co-scientifico sino ad un ciclo di la¬ 
vorazione industriale come una 
grande catena di montaggio. I na¬ 
stri possono poi essere riprodotti 
in più copie, il sonoro — registrato 
contemporaneamente — può essere 
integrato, rifatto. Sono cose che 
forse tutti sanno o intuiscono, pen¬ 
sando ai grandi mezzi moderni di 
cui è dotata la grande televisione 
di stato: ma non tutti pensano che 
sono già estremamente accessibili, 
con un minimo di attrezzatura e di 
organizzazione. Tra qualche anno 
saranno diffusi apparecchi riprodut¬ 
tori, da applicare ad ogni televisore, 
nei quali inserire un video-disco di 
materiale sintetico, leggerissimo, 
che si può ripiegare, vendere come 
un giornale. Già esistono queste co¬ 
se, anche se per ora il loro prezzo 
è quasi inaccessibile e la loro utilità 
ancora nulla, dato il loro stadio spe¬ 
rimentale e la conseguente assenza 
di applicazioni pratiche. Per tutta 
questa serie di ragioni noi pensiamo 
che le leggi non potranno opporsi 
al progresso tecnologico: ciò non è 
mai avvenuto, ci vuole altro che un 
decreto, fra l’altro di dubbia legit¬ 
timità, come illustri giuristi confer¬ 
mano, per bloccare un’evoluzione 
che — sì, ammettiamolo — potreb¬ 
be per breve tempo intaccare deter¬ 
minati, particolari interessi egoisti¬ 
ci. 

Per questo noi continuiamo a 
prepararci, e non ci ritiriamo, come 
qualcuno ha pensato e sperato. So¬ 
pravviviamo a costo di notevoli sa¬ 
crifici, pagando di persona, dedi¬ 
cando alla nostra televisione imba¬ 
vagliata tempo che, altrimenti im¬ 
piegato, ci darebbe ben altre soddi¬ 
sfazioni materiali. Ma ci sembra 
giusto fare così come facciamo: sia¬ 
mo convinti che il tempo ci darà 
pienamente ragione. 

(da Notiziario Industriale) 
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la tecnica 
delle 

telecomunicazioni 

di Piero SOATI 


la professione di attualità: 

IL RADIO-OPERATORE 


□ nizìamo con questo nume¬ 
ro una nuova rubrica nel¬ 
la quale tratteremo degli 
argomenti che saranno del massimo 
interesse per coloro che, essendo già 
in possesso della necessaria prepa¬ 
razione teorica, intendano dedicar¬ 
si alle attività professionali nel set¬ 
tore delle radiocomunicazioni, indi¬ 
pendentemente dal titolo di studio 
di cui sono in possesso e cioè del 
certificato o brevetto internazionale 
di RT di prima o seconda classe, 
o del diploma di una scuola tecni¬ 
ca secondaria superiore o anche di 
una scuola professionale. Ovvia¬ 
mente prenderemo in considerazio¬ 
ne gli argomenti di maggiore attua¬ 
lità ed interesse. 

NOZIONI PRELIMINARI 

Si può affermare, senza tema di 
smentita, che circa il 70% delle ap¬ 
parecchiature elettroniche che sono 
prodotte oggigiorno sulla Terra, 


compresi gli elaboratori elettronici, 
siano destinati, direttamente od in¬ 
direttamente, ai centri operativi il 
cui compito è quello di comunicare 
informazioni di ogni genere, di ca¬ 
rattere militare o civile, ai corri¬ 
spondenti che si trovano nelle più 
disparate località del nostro globo 
e, con Vavvento della esplorazione 
spaziale, alle astronavi e satelliti 
artificiali che si trovano al di fuori 
dell'atmosfera terrestre. 

Queste informazioni possono es¬ 
sere trasmesse con sistemi molto 
differenti fra loro ad esempio tra¬ 
mite emissioni radiotelegrafiche, a 
bassa od altissima velocità, radiote¬ 
lefoniche e radiofoniche ed anche 
sotto forma di immagini televisive, 
facsimile e di genere affine. 

Ovviamente i vari metodi che 
consentono alTuomo di comunicare 
a distanza possono differenziarsi 
notevolmente Vuno dalValtro anche 
nell 3 àmbito dello stesso sistema. 


Infatti se il mezzo più semplice di 
comunicare via radio consiste in 
una stazione trasmittente e in una 
stazione ricevente che consentono 
Vinvio di un solo tipo di informa¬ 
zione (ad esempio stazione costie¬ 
ra e stazione di bordo), attraverso 
dispositivi intermedi si perviene ai 
sistemi multicanali in cui un unico 
ponte radio è in grado di trasmet¬ 
tere e di ricevere contemporanea¬ 
mente centinaia e migliaia di in¬ 
formazioni le quali possono avere 
anche delle caratteristiche del tut¬ 
to differenti fra loro. Così un pon¬ 
te radio può ad esempio irradiare 
e ricevere centinaia di emissioni te¬ 
legrafiche di vario tipo, radiofoni¬ 
che, radiotelefoniche e televisive 
attuate ovviamente con principi no¬ 
tevolmente diversi (a parte le e- 
missioni televisive, una emissione 
può essere effettuata come è noto 
con modulazione di ampiezza, mo¬ 
dulazione di frequenza o ad impulsi 
e cosi via ). 
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Fig. 1 - Un centro operativo dell’areonautica civile dotato di moderne apparec¬ 
chiature di controllo della MARCONI. 



Fig. 2 - Sezione ricevente di un moderno Centro di Controllo per servizi marit¬ 
timi. Alla destra è visibile la telescrivente. 


Tenuto buon conto di quanto 
abbiamo detto è facile intuire che 
chiunque al giorno d'oggi intenda 
dedicarsi al settore professionale 
delle radiocomunicazioni, contra¬ 
riamente a quanto avveniva poco 
più di un decennio fa, deve essere 
in possesso di una preparazione 
teorica sufficientemente ampia che 
gli consenta in seguito di specializ¬ 
zarsi, nel minore tempo possibile, 
in una delle tante branche di at¬ 
tività in cui si suddivide il settore 
stesso. 

In Italia, a differenza di altri pae¬ 
si più avanzati, il personale desti¬ 
nato al servizio professionale delle 
radiocomunicazioni segue delle vie 
del tutto diverse fra loro. 

Abbiamo infatti i titolari del Cer¬ 
tificato o brevetto internazionale di 
prima e seconda classe RT i quali 
sono ottimamente preparati per 
quanto concerne l'esercizio e la 
manutenzione delle stazioni radio, 
di bordo e terrestri, sulle norme e 
la procedura che regolano, nel loro 
insieme, le radiocomunicazioni. Es¬ 
si pertanto sono in grado di svol¬ 
gere qualsiasi tipo di traffico radio 
e di conmprendere il funzionamento 
degli apparecchi altamente specia¬ 
lizzati che dovranno impiegare, ma 
la loro preparazione tecnica, se pur 
notevole, deve essere approfondita 
al termine della scuola che permet¬ 
te loro di conseguire il Certificato 
internazionale. Essa infatti non sem¬ 
pre è sufficiente a permettere il 
loro inserimento in complessi tec¬ 
nici più impegnativi. 

Purtroppo la preparazione, in tal 
caso, dovrà essere effettuata secon¬ 
do un metodo autodidattico poiché 
in Italia non esistono scuole che 
consentono di conseguire un certo 
perfezionamento teorico-pratico nel 
campo dell'elettronica. 

L'altra categoria che può aspira¬ 
re ad inserirsi nel settore professio¬ 
nale delle radiocomunicazioni è co¬ 
stituita essenzialmente dai diploma¬ 
ti delle scuole secondarie superiori 
che sono in possesso del diploma 
di perito industriale. Questi diplo¬ 
mati sono in effetti dotati di una 
preparazione teorica molto più com¬ 
pleta ma per contro non hanno ri¬ 
cevuto alcuna nozione pratica su 
quanto riguarda l'esercizio delle 
stazioni e dei centri radio. 
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In questi due gruppi talvolta 
possono inserirsi giovani che pro¬ 
vengono dai più seri istituti pro¬ 
fessionali statali. 

Con la continua evoluzione dei 
sistemi di comunicazione atti ad 
assicurare collegamenti migliori an¬ 
che a distanze che in passato era¬ 
no impensabili, ed anche in relazio¬ 
ne alla continua ascesa del numero 
delle emittenti in tutti i tipi di ser¬ 
vizi, si sta sentendo la necessità di 
ampliare altresì il numero dei cen¬ 
tri di controllo il cui compito è quel¬ 
lo di assicurare il regolare anda¬ 
mento delle emittenti che occupa¬ 
no lo spettro delle onde em loro 
assegnato, centri che assumono an¬ 
cor maggiore importanza nel cam¬ 
po delle comunicazioni spaziali. E' 
evidente perciò che per precorrere 
i tempi anche in Italia si dovrà 
procedere ad una radicale trasfor¬ 
mazione delle scuole che sono de¬ 
stinate a fornire gli operatori per 
le radiocomunicazioni che appena 
terminato l'iter scolastico dovranno 
essere in grado di inserirsi diretta- 
mente nell'attività professionale. 

Per chiarire meglio le idee elen¬ 
chiamo qui di seguito le materie 
che un operatore dovrebbe cono¬ 
scere a perfezione. Anche in que¬ 
sto caso ci atteniamo ai dati forniti 
dal COIR. 


CIO 5 CHE DEVE SAPERE 
UN TECNICO ELETTRONICO 
PER RADIOCOMUNICAZIONI 

Materie generali 

Definizioni e termini impiegati 
dairÙ.I.T. (Union International 
de Télécommunications). Riparti¬ 
zione delle frequenze e loro defini¬ 
zione. Regolamento Internazionale 
delle Radiocomunicazioni. 

Principali trattati internazionali 
relativi, in modo particolare, alla 
attività che l'operatore deve intra¬ 
prendere. 

Leggi e regolamenti nazionali re¬ 
lativi alle radiocomunicazioni in ge¬ 
nere. 

Teoria 

Oltre una perfetta conoscenza 
dell'elettrotecnica e della radiotec¬ 
nica in generale, è richiesta una 
buona padronanza della matematica 
specialmente per quanto concerne 
l'utilizzazione dei logaritmi e dei 
decibel. 

Propagazione delle onde elettro- 
magnetiche, leggi che la regolano e 
metodi da seguire per predirne la 
distribuzione in funzione delle sta¬ 
gioni e delle località. 

Tipi delle emissioni radioelettri¬ 
che e loro classificazione. 


Conoscenza e caratteristiche dei 
sistemi di radionavigazione come 
ad esempio radiogoniometria, Lo- 
ran, Decca, ÌLS, Tacan ecc. 

Procedura 

nelle radiocomunicazioni 

Procedura da usare nei servizi 
mobili. 

Procedura per il servizio mobile 
aereo. 

Principali procedure in uso nei 
servizi civili e militari. 

Codici di servizio compreso il co¬ 
dice Q ed il codice Z oltre alle ab¬ 
breviazioni di servizio, ai segnali 
di identificazione. 

Nominativi delle stazioni radio 
— attribuzione e formazione. 

Conoscenze tecniche particolari 

Radiogoniometri. Apparecchi in 
uso per le misure di frequenza ad 
alta precisione. Analizzatori di 
spettro. Convertitori per telescri¬ 
venti. Apparecchi di facsimile. Ap¬ 
parecchi per la misura del campo 
em. Regolazione delle telescriventi. 
Registratori su nastro. Registratori 
di diagramma. 

Registratori indicanti l'occupa¬ 
zione di spettro. Principali tipi di 



Fig. 3 - Stazione di controllo militare dotata di apparecchiature Marconi situata nelle regioni polari. 
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VIDEO 

RISATE 


...il giocatore numero otto non 
sembra molto familiare con la 
tecnica del golf!... 




...cari telespettatori, il pescatore 
numero 13 di questa appassio¬ 
nante gara pare un tipo davvero 
sicuro di sèi... 


...concludiamo così, cari sportivi, 
la nostra intervista al rappresen¬ 
tante de II'associ azione calciato¬ 
ri... 



ricevitori e trasmettitori professio¬ 
nali. Antenne riceventi ed antenne 
trasmittenti e loro commutazione. 
Banchi di comando. 

Identificazione ed interpretazione 
dei segnali 

Identificazione delle stazioni in 
funzione del loro nominativo, del 
tipo di traffico, di particolari segna¬ 
li ecc. 

Identificazione dei segnali ad o- 
recchio, ad esempio: manipolazione 
a spostamento di frequenza, tele- 
scriventi, emissioni automatiche, 
multiplex, facsimile ecc. 

Interpretazione dei diagrammi re¬ 
gistrati: larghezza di banda, per¬ 
centuale di modulazione, bande la¬ 
terali, segnali parassiti e così via. 

Occupazione dello spettro. 

Ricezione in telegrafia 

A seconda del servizio l'operato¬ 
re deve svolgere la ricezione dei 
segnali Morse alla velocità prevista 
per il certificato RT di prima o 
di seconda classe. 

Dattilografia 

Velocità media 40 parole al mi¬ 
nuto. 

Lavori di ufficio 

Tenuta dei giornali di ascolto. 
Rapporti sulle infrazioni. Rapporti 
sui disturbi. Compilazioni dei for¬ 
mulari internazionali (ad esempio 
quelli della U.I.T. o del C.C.I.R.). 

Trascrizione partendo da una re¬ 
gistrazione su nastro dei messaggi 
ricevuti e registrati. 

Secondo il C.C.I.R. un allievo 
del primo gruppo, munito cioè del 
certificato internazionale RT, per as¬ 
similare in modo completo la sud¬ 
detta materia impiega un periodo 
di studio di circa tre mesi, mentre 
per gli allievi del secondo gruppo 
(periti industriali o provenienti dal¬ 
le scuole professionali specializza¬ 
te) detto periodo deve essere porta¬ 
to a 8/12 mesi. 

Inoltre a metà corso gli allievi 
di entrambi i gruppi dovrebbero 
fare pratica per circa tre mesi pres¬ 
so uno dei centri del tipo scelto per 
la loro professione. 
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UNA NUOVA TECNICA 
DI DEFLESSIONE A 110° 
PER RICEVITORI TV 
A COLORI 


Viene descritta una concezione semplificata, senza generatore di corrente differenziale, 
della, deflessione a 110° per ricevitori TV a colori. Ciò è stato possibile adottando il nuo¬ 
vo giogo di deflessione AEF 71 SI opportunamente dimensionato, nonché i cinescopi 
per TV a colori adatti a questa nuova tecnica. Il giogo di deflessione è equipaggiato 
con bobine concave avvolte a sezioni, il che consente di ottenere una sensibile riduzio¬ 
ne delle tolleranze di fabbricazione. Infine si fa cenno di diversi circuiti inerenti alla 
nuova tecnica di deflessione a 110° per ricevitori TV a colorì. 


□ 1 passaggio da cinescopi 

per TV a colori con angolo 
di deflessione a 90° a quelli 
con angolo di deflessione a 110° 
non ha soltanto richiesto un aumen¬ 
to della potenza di deflessione, ma 
anche un maggiore dispendio in 
componenti per la correzione della 
convergenza e delTeffetto cuscino. 

Un'adozione invariata della tec¬ 
nica usata per cinescopi con defles¬ 
sione a 90°, nei quali l'intera cor¬ 
rezione di convergenza avviene nel 
circuito di convergenza situato — 
visto in direzione del raggio elet¬ 
tronico — a monte del giogo di de¬ 
flessione, non avrebbe soddisfatto 
la necessità di una correzione di 
convergenza notevolmente maggio¬ 
rata e sarebbe stata causa di un'in¬ 
sufficiente purezza dei colori. Come 
risulta dalla figura 1, le correzioni 
di convergenza attuate nel piano di 
convergenza provocano variazioni 
dell'angolo sotto il quale i raggi 
elettronici attraversano la masche¬ 
ra forata, cioè errori di impatto e 
quindi anche di purezza dei colorì. 

Ciò non si verifica, se la corre¬ 
zione di convergenza agisce nel pia¬ 
no di deflessione, cioè sul giogo di 
deflessione stesso, in quanto in tal 
caso il punto immaginario di de¬ 
flessione non viene spostato. 



Fig. 1 - La correzione della convergenza causa una variazione delVangolo d'en¬ 
trata del raggio elettronico nel campo di deflessione; ne deriva , a causa dello spo¬ 
stamento AM del centro immaginario di deflessione, che l'angolo di passaggio del 
raggio convergente attraverso la maschera forata viene alterato, con conseguente 
pericolo di errori d’impatto. 

K Espansioni polari dell'unità di convergenza 
A Campo di deflessione 

AM Spostamento dèi punto immaginario di deflessione 

51 Raggio senza correzione della convergenza 

5 2 Raggio con correzione della convergenza 
L Piano della maschera forata 


GENNAIO — 1974 


149 






Fìg. 2 - Punti d'impatto dei sìngoli rag¬ 
gi per rosso R, verde G e blu B Stillo^ 
schermo del cinescopio da 110° cori V 
uso del giogo di deflessione ÀEF 70. 
senza convergenza dinamica; è rappre¬ 
sentato il quadrante superiore destro 
dello schermo. 

Con l’adozione della deflessione 
a 110°, la correzione di convergen¬ 
za, grande rispetto alla deflessione 
a 90°, è stata pertanto ripartita in 
una quota-parte che agisce tramite 
il giogo di deflessione ed in un’altra 
quota-parte che viene fornita dalla 
nota unità di convergenza radiale 
(da 1 a 6). Mentre la prima quota- 
parte non influisce affatto sull’im¬ 
patto, la seconda quota-parte pote¬ 
va essere ridotta in modo tale da 
non influire sensibilmente sullo 
stesso. Premessa per questa riparti¬ 
zione è un determinato andamento 
del campo prodotto dal giogo di de¬ 
flessione. A differenza della defles¬ 
sione a 90°, questo campo magneti¬ 
co deve avere una configurazione 
tale da provocare prevalentemente 
errori di convergenza anastigmatici 
negli assi principali dello schermo. 
Questi errori, causati quasi asclusi- 
vamente dalla curvatura del campo 



Fig, 5 ■ Punti d'impatto dei singoli raggi 
per rosso R, verde Q e blu B sul lo 
schermo del cinescopio da 1!(F con V 
uso del giogo di deflessione AEF 71 SU 
senza convergenza dinamica; è rappre¬ 
sentato il quadrante superiore destro 
dello schermo. 


d’immagine, vengono corretti dall’ 
unità di cònvergenza. 

Con una tale configurazione dei 
campi magnetici delle bobine, nelle 
diagonali dello schermo si manife¬ 
stano errori astigmatici che raggiun¬ 
gono il loro valore massimo nei 
vertici dell’immagine (figura 2). 

In conseguenza di questi errori, 
i punti d’impatto dei raggi dei colo¬ 
ri rosso, verde e blu vengono a tro¬ 
varsi su di un’ellisse, cioè essi for¬ 
mano un triangolo scaleno, mentre 
in caso di errori non astigmatici i 
punti di impatto si trovano sulla 
circonferenza di un cerchio, cioè es¬ 
si formano un triangolo equilatero. 

Gli errori addizionali di conver¬ 
genza causati dall’astigmatismo ven¬ 
gono corretti con l’ausilio del giogo 
di deflessione, senza alcun effetto 
sfavorevole sull’impatto. A tale sco¬ 
po il campo magnetico delle bobine 
di deflessione orizzontale viene va¬ 
riato nel ritmo della frequenza d’ 
immagine (gli errori di convergen¬ 
za sono massimi ai bordi superiori 
ed inferiori dell’immagine). Ciò 
viene ottenuto immettendo, a fre¬ 
quenza di riga, correnti addizionali 
di deflessione che vengono fornite 
da un cosiddetto generatore di cor¬ 
rente differenziale (1,5). Trattan¬ 
dosi di potenze relativamente alte 
(infatti, anche la potenza di defles¬ 
sione in sè stessa è già elevata), un 
tale generatore deve essere equipag¬ 
giato con transistori di potenza ed 
è pertanto piuttosto costoso. 

Si doveva quindi cercare una so¬ 
luzione atta a ridurre questo dispen¬ 
dio. Una soluzione pratica è stata 
ottenuta adottando i seguenti ac¬ 
corgimenti. 

a) impiego di un giogo di defles¬ 
sione che, come nella deflessione a 
90°, non richiede una correzione di 
convergenza nella bobina di defles¬ 
sione stessa, per cui viene elimi¬ 
nato il costoso generatore di cor¬ 
rente differenziale. I campi magne¬ 
tici di questo giogo di deflessione 
hanno una configurazione simile a 
quella prodotta dalle precedenti bo¬ 
bine di deflessione a 90°. 

b) Adozione, nella fabbricazione 
dello schermo, di una modifica al 
sistema di impressione fotochimica 
che dispone comunque di un mar¬ 
gine sufficiente per evitare che l’e¬ 


sclusiva correzione di convergenza 
a mezzo dell’unità di convergenza 
possa pregiudicare la purezza dei 
colori. Naturalmente questa modifi¬ 
ca al sistema di impressione foto¬ 
chimica è compatibile con la prece¬ 
dente concezione delle bobine di 
deflessione con generatore di cor¬ 
rente differenziale. 

c) Introduzione di un nuovo tipo 
di avvolgimento per il giogo di de¬ 
flessione, caratterizzato dal fatto di 
avere minori tolleranze di fabbri¬ 
cazione e di non impegnare pertan¬ 
to eccessivamente i margini d’im¬ 
patto e di garantire una minore fa¬ 
scia di dispersione degli errori di 
convergenza. 

d) Aggiunta, rispetto alla deflessio¬ 
ne a 90°, di una modulazione delle 
correnti di convergenza orizzontale 
con la frequenza d’immagine. Es¬ 
sendo nell’unità di convergenza il 
livello di potenza molto più basso 
di quello nell’unità di deflessione, 
si realizza un’economia rispetto al¬ 
la modulazione della corrente di 
deflessione orizzontale con il gene¬ 
ratore di corrente differenziale. 

Dimensionamento e caratteristica 
di convergenza del giogo 
di deflessione AEF 71 SI 

Come già accennato, il dimensio¬ 
namento elettronico - ottico della 
nuova unità di deflessione corri¬ 
sponde in linea di massima a quello 
del tradizionale giogo di deflessione 
usato per cinescopi con apertura di 
90°. Ciò risulta dai punti d’impatto 
sullo schermo, schematicamente 
rappresentati in figura 3, dei raggi 
elettronici non convergenti per i 
colori rosso R, verde G e blu B, 
sotto l’azione della deflessione. Que¬ 
sta rappresentazione parte dal pre¬ 
supposto di un’esatta convergenza 
dei singoli raggi elettronici nel cen¬ 
tro dello schermo. Si vede la presen¬ 
za di errori di astigmatismo sia nelle 
bobine di deflessione verticale (as¬ 
se y) che in quelle di deflessione 
orizzontale (asse x). Lungo le dia¬ 
gonali dello schermo i campi ma¬ 
gnetici delle due bobine di defles¬ 
sione si sovrappongono in modo ta¬ 
le, che in questa zona spariscono 
gli errori di astigmastimo, per cui 
i punti d’impatto R, G e B vengono 
a trovarsi sulla circonferenza di un 
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cerchio. Per ottenere la convergen¬ 
za di questi punti d’impatto, neces¬ 
sitano correzioni di convergenza del 
medesimo valore per tutti e tre i 
raggi elettronici. Nei vertici dello 
schermo, queste correzioni di con¬ 
vergenza corrispondono alla som¬ 
ma fra le ampiezze massime delle 
deviazioni di convergenza orizzon¬ 
tale e verticale. 

Per gli assi verticale ed orizzon¬ 
tale dello schermo i punti d’impatto 
R, G e B non si trovano sulla cir¬ 
conferenza di un cerchio. Per l’as¬ 
se di mezzaria verticale la necessa¬ 
ria correzione di convergenza è 
grande per il rosso ed il verde e 
quasi trascurabile per il blu. Il con¬ 
trario vale per l’asse di mezzaria 
orizzontale, dove la correzione di 
convergenza necessaria per l’astig¬ 
matismo della bobina di deflessio¬ 
ne orizzontale è relativamente pic¬ 
cola per il rosso ed il verde e molto 
grande per il blu. 

Queste predeflessioni nell’unità 
di convergenza a monte del giogo 
di deflessione, di entità diversa per 
i singoli raggi elettronici, alterano 
l’angolo d’entrata dei singoli raggi 
nel campo di deflessione, il che può 
provocare errori d’impatto. 

Per evitare questo inconveniente, 
bisogna accuratamente accordare 
fra di loro l’astigmatismo delle bo¬ 
bine di deflessione in ambo le dire¬ 
zioni di deflessione ed il sistema di 
impressione fotochimica dello scher¬ 
mo. 

Il nuovo giogo di deflessione AEF 
71 SI è stato perciò dimensionato 
in modo tale da tenere relativamen¬ 
te piccolo l’astigmatismo della bo¬ 
bina di deflessione orizzontale. Il 
giogo di deflessione ha una carat¬ 
teristica quasi anastigmatica in di¬ 
rezione orizzontale. Questo dimen¬ 
sionamento del giogo di deflessione 
richiede un’appropriata modifica al¬ 
la caratteristica del sistema di im¬ 
pressione fotochimica dello scher¬ 
mo, per ridurre l’errore d’impatto 
del blu altrimenti manifestantesi. 
La parte destra della figura 4 mo¬ 
stra l’incipiente errore d’impatto 
per il caso che il nuovo giogo di 
deflessione sia applicato su di un 
cinescopio non modificato. 

Volendo conservare la caratteri¬ 
stica anastigmatica del giogo di de¬ 
flessione anche lungo le diagonali 


— e soltanto così é possibile evita¬ 
re una postcorrezione della conver¬ 
genza nelle bobine di deflessione, 
ossia una modulazione a corrente 
differenziale — il basso astigmati¬ 
smo in direzione orizzontale richie¬ 
de un adeguato aumento dell’astig¬ 
matismo in direzione verticale. Ci 
si è spinti fino al punto da ridurre 
fin quasi a zero la correzione di 
convergenza necessaria per il blu 
nell’asse verticale. Per contro è 
molto elevata la correzione di con¬ 
vergenza necessaria per il rosso ed 
il verde. 

E’ facilmente intuibile che un er¬ 
rore di convergenza in se stesso 
molto grande non deve presentare 
fasce di tolleranza fra i singoli gio¬ 


ghi di deflessione, in quanto una 
fascia di tolleranza sarebbe causa 
di notevoli errori residui di conver¬ 
genza. Per tale ragione si ricorre 
per il giogo di deflessione AEF 71 
SI, come verrà descritto nel suc¬ 
cessivo capitolo, ad un nuovo tipo 
di avvolgimento che consente di ri¬ 
durre notevolmente le tolleranze di 
fabbricazione. 

Da questo dimensionamento delle 
bobine risulta però anche la seguen¬ 
te particolarità, nella quale la nuova 
tecnica della deflessione a 110° si 
distingue da quella della deflessione 
a 90°. Come già detto, nel giogo di 
deflessione AEF 71 SI il fabbisogno 
di convergenza per il blu è grande 
sull’asse x e quasi zero sull’asse y. 


Lasciando costanti le ampiezze del¬ 
le correnti di convergenza, come fi¬ 
nora praticato, allora p. es. la con¬ 
vergenza orizzontale per il blu prov¬ 
vede a far convergere all’estremità 
dell’asse x la linea del blu con quel¬ 
le del verde e del rosso. 

Ai vertici dello schermo si so¬ 
vrappongono gli effetti della corre¬ 
zione di convergenza orizzontale e 
della correzione di convergenza ver¬ 
ticale (quest’ultima è quasi zero nel 
presente caso). Con il presente di¬ 
mensionamento del giogo di defles¬ 
sione la correzione di convergenza 
per il blu risulta quindi eccessiva 
nei vertici dello schermo. Un feno¬ 
meno analogo si riscontra facendo 

deviare, dalla deflessione orizzonta- 

« 


le, verso i vertici dello schermo, le 
linee del rosso e del verde conver¬ 
genti nella mezzaria verticale. Si 
sommano gli elevati valori di cor¬ 
rezione provenienti dalla correzio¬ 
ne di convergenza verticale e quelli 
provenienti dalla correzione di con¬ 
vergenza orizzontale, provocando 
nei vertici dello schermo una corre¬ 
zione eccessiva per il rosso ed il 
verde. Gli errori di convergenza 
manifestantisi di conseguenza nei 
vertici dello schermo sono eviden¬ 
ziati in figura 10. Questi errori di 
eccesso di convergenza possono es¬ 
sere eliminati, se le ampiezze delle 
correnti di convergenza orizzontale 
non vengono mantenute costanti, 
ma diminuite ogni qualvolta il rag- 



A sinistra: funzionamento con giogo di deflessione AEF 70 SI. 
A destra: funzionamento con giogo di deflessione AEF 71 SI. 
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Fig. 5 - Bobina concava avvolta a sin¬ 
gole sezioni. 



Fig. 6 - Bobina concava avvolta secon¬ 
do gli schemi tradizionali. 





~w, ~ W, '■ 


W r . 


Fig. 7 - Rappresentazione schematica 
delle tolleranze di una bobina concava 
in esecuzione tradizionale (in alto) ed 
avvolta a singole sezioni (in basso). 
W G = Numero totale di spire 
Wi = Numero di spire della sezione I 
Wn = Numero di spire della sezione II 
Win — Numero di spire della sezione III 
A F = Tolleranza (andamento del cam¬ 
po). 


gio elettronico si trovi presso i bor¬ 
di superiori e inferiori dello scher¬ 
mo. Ciò richiede una modulazione 
in ampiezza, a frequenza d’immagi¬ 
ne, delle correnti di convergenza 
orizzontale per il blu, il verde ed il 
rosso. Gli accorgimenti necessari 
per realizzare queste condizioni 
vengono descritti nel capitolo «Cir¬ 
cuiti». 


Esecuzione costruttiva del giogo 
di deflessione AEF 71 SI 

Come già detto, il nuovo giogo 
di deflessione, denominato tipo 
AEF 71 SI, si distingue per le se¬ 
guenti 2 proprietà caratteristiche: 

1. Diminuzione delle tolleranze di 
fabbricazione, per l’adozione di un 
nuovo tipo di avvolgimento delle 
bobine concave; 

2. Spostamento degli errori di con¬ 
vergenza astigmatici dalle diagonali 
agli assi principali. 

Come in precedenza, il sistema 
di deflessione è costituito da quat¬ 
tro singole bobine di deflessionej 
delle quali due operano in direzio¬ 
ne orizzontale e due in direzione 
verticale. Le tolleranze nella fab¬ 
bricazione delle bobine concave 
possono essere causa di dissimme¬ 
trie del campo di deflessione che si 
ripercuotono in errori residui di 
convergenza. 

La ragione principale delle forti 
tolleranze nella fabbricazione delle 
bobine concave è la posizione incer¬ 
ta dei singoli fili appartenenti ad 
una bobina. La ripartizione dei fili 
dipende da vari fattori. P. es. le tol¬ 
leranze di diametro del filo, la di¬ 
versa resistenza allo slittamento del¬ 
la superficie del filo in funzione 
della temperatura e dell’umidità 
dell’aria, le variazioni del tiro eser¬ 
citato sul filo della bobinatrice ed 
altri fattori danno origine a differen¬ 
ti coefficienti di riempimento nell’ 
ambito della sezione totale lorda di 
una bobina concava. Anche la resi¬ 
stenza allo slittamento della sagoma 
di avvolgimento, cioè la struttura 
della sua superficie, esercita una 
forte influenza sulla ripartizione dei 
fili nell’ambito di una bobina. Le 
considerazioni fatte in merito ad u- 
na riduzione di queste tolleranze si 
sono concretizzate in un nuovo mo¬ 
do di fabbricazione delle bobine 


concave, il cosiddetto avvolgimento 
a sezioni (1). In questo tipo di av¬ 
volgimento le spire della parte at¬ 
tiva della bobina concava sono sud¬ 
divise in alcune sezioni individuali, 
ognuna delle quali ha inizio in un 
punto ben definito. Nel giogo di de¬ 
flessione AEF 71 SI p. es. il nume¬ 
ro delle sezioni è tre. 

La figura 5 mostra una bobina 
concava avvolta a sezioni. Si rico¬ 
noscono chiaramente i punti d’ini¬ 
zio delle singole sezioni dell’avvol¬ 
gimento. E’ particolarmente eviden¬ 
te il raffronto con una bobina con¬ 
cava di tipo tradizionale riprodotta 
in figura 6. 

Questo nuovo tipo di avvolgimen¬ 
to ha lo scopo di ripartire su più 
sezioni la tolleranza totale della bo¬ 
bina, per cui in ogni sezione suc¬ 
cessiva la tolleranza riparte nuova¬ 
mente da zero. Contrariamente a 
ciò, la tolleranza in una bobina con¬ 
cava di tipo tradizionale cresce sen¬ 
za soluzione di continuità, a partire 
dalla prima spira, fino alla fine del¬ 
l’avvolgimento. La figura 7 mostra 
la rappresentazione schematica del¬ 
le tolleranze che si riscontrano nel 
vecchio e nel nuovo tipo di bobina¬ 
tura. Come si vede, la tolleranza 
totale di una bobina concava av¬ 
volta a singole sezioni, a parità di 
altri parametri di tolleranza, è del 
40-60% inferiore a quella di una 
bobina di tipo tradizionale. Un ul¬ 
teriore vantaggio dell’avvolgimento 
a singole sezioni sta nel fatto che si 
può cambiare rapidamente la ripar¬ 
tizione variando il numero delle 
spire nelle varie sezioni. In tal mo¬ 
do si riesce ad ottenere un prodotto 
di qualità uniforme, anche se p. es. 
le tolleranze dei fili sono molto lar¬ 
ghe. In pratica l’avvolgimento a sin¬ 
gole sezioni viene realizzato confic¬ 
cando nella sagoma di bobinatura 
coppie di spine comandate da con¬ 
gegni elettromeccanici al raggiun¬ 
gimento di un dato numero di spire. 

Rispetto al giogo di deflessione 
AEF 70 SI, le bobine del giogo di 
deflessione AEF 71 SI (figura 1) 
sono state allungate di 3,5 mm. Con 
ciò si migliora del 10% la sensibi¬ 
lità di deflessione, particolarmente 
in direzione orizzontale, il campo di 
deflessione così allungato esercita 
un effetto favorevole sulla conver¬ 
genza e sull’impatto. 
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Cinescopi per TV a colori 
A 66-140 X ed A 56-140 X 

Per la nuova tecnica della defles¬ 
sione a 110° continuano ad essere 
utilizzati i tubi a collo normalizzato 
ottimamente affermati A 56-140 X 
ed A 66-140 X (2, 3), tuttavia in 
esecuzione leggermente modificata. 
Per l’adattamento dei tubi alla dif¬ 
ferente configurazione e lunghezza 
del campo del nuovo giogo di defles¬ 
sione AEF 71 SI occorrono alcune 
modifiche nella geometria dello 
schermo. Queste modifiche sono 
state attuate in modo tale da poter 
continuare a far funzionare i cine¬ 
scopi modificati anche con i gioghi 
di deflessione progettati per un pi¬ 
lotaggio a corrente differenziale, co¬ 
me p.es. il tipo AEF 70 SI, senza 
recare scapito alla qualità dell’im- 
magine. Ciò elimina i problemi del¬ 
le scorte di magazzino e dei ricam¬ 
bi, e consente al fabbricante di te¬ 
levisori di scegliere liberamente fra 
due diverse concezioni circuitali. 
Per tale ragione non sono state cam¬ 
biate le sigle di tipo dei cinescopi 
per TV a colori. 

La necessità di un intervento sul¬ 
la concezione dei tubi risulta evi¬ 
dente da quanto rappresentato nel¬ 
le figure 2 e 3, già precedentemente 
citate, che mostrano, in rappresenta¬ 
zione schematica, le caratteristiche 
di convergenza del giogo di defles¬ 
sione precedente e di quello nuovo. 

In maniera analoga cambia an¬ 
che la caratteristica di impatto dei 
raggi elettronici sui punti fluore¬ 
scenti, in quanto la correzione di 
convergenza provoca un cambia¬ 
mento delFangolo sotto il quale il 
raggio elettronico attraversa la ma¬ 
schera forata (2). Le condizioni 
in un cinescopio non modificato so¬ 
no abbozzate nella figura 4, già ci¬ 
tata in precedenza, in base all’e¬ 
sempio di un punto situato vicino 
al bordo laterale dello schermo, li¬ 
na maggiore correzione di conver¬ 
genza significa un maggiore spo¬ 
stamento della macchina elettroni¬ 
ca dal centro della tripletta e pro¬ 
voca — come risulta colà per il rag¬ 
gio elettronico del blu — un inci¬ 
piente errore di impatto. 

Le modifiche apportate al cine¬ 
scopio per TV a colori sono essen¬ 
zialmente due. Da un lato è stata 



Fig. 8 - Giogo di deflessione AEF 71 SI. 


reintrodotta la precorrezione del¬ 
l’impatto al centro dello schermo, 
già nota nei tubi con deflessione a 
90°, cioè il cosiddetto strabismo del¬ 
le macchie elettroniche. La pre¬ 
correzione ammonta all’incirca al 
10% dell’eccentricità del raggio e- 
lettronico, equivalente a circa 25 
pm nel cinescopio A 66-140 X. Con 
ciò viene contrastato, in modo mol¬ 
to semplice, l’errore d’impatto del 
blu schematizzato nell’esempio del¬ 
la figura 4. In conseguenza di que¬ 
sto accorgimento si rende necessa¬ 
ria una piccola riduzione della di¬ 
stanza fra maschera forata e scher¬ 
mo. In tal modo viene assicura¬ 
to un riempimento ottimale dello 
schermo con punti fluorescenti. 

La seconda modifica apportata 
al tubo consiste nell’impiego di 
nuovi sistemi ottici di correzione 
per la fabbricazione fotochimica 
dello schermo. In questo contesto 
è stata attribuita una particolare 
importanza ad un compromesso ot¬ 
timale fra le caratteristice di impat¬ 
to con l’uso del vecchio e del nuo¬ 
vo giogo di deflessione. Approfon¬ 
dite misurazioni dell’impatto nei tu¬ 
bi modificati dimostrano che per 
ambo i tipi di bobine di deflessione 
si ottiene un’ineccepibile uniformità 



per il bianco, con un sufficiente 
margine per la messa a punto. 

Un’ulteriore innovazione attuata 
contemporaneamente agli accorgi¬ 
menti appena descritti, che tuttavia 
non ha alcun rapporto con il nuo¬ 
vo giogo di deflessione, riguarda 
l’elettrodo di convergenza. Finora 
è sempre stato considerato svantag¬ 
gioso il fatto che la corrente per la 
correzione della convergenza, parti¬ 
colarmente per la direzione orizzon¬ 
tale, è composta da una componente 
di andamento parabolico e da una 
altra componente, sovrapposta alla 
prima, a dente di sega, per cui la 
risultante della necessaria corrente 
di correzione ha un andamento a- 
simmetrico. Questo fatto è dovuto 
alle torrenti parassite nell’elettrodo 
di convergenza che provocano uno 
sfasamento fra il campo generato 
e la corrente di eccitazione dello 
stesso, per cui occorre una corren¬ 
te asimmetrica per generare un cam¬ 
po di correzione simmetrico. Gra¬ 
zie a fessure praticate nella camicia 
dell’elettrodo di convergenza fra le 
coppie di espansione polari è pos¬ 
sibile stroncare quasi completamen¬ 
te l’insorgere di correnti parassite. 
Questo accorgimento è stato adotta¬ 
to nella nuova esecuzione costrutti¬ 
va dell’elettrodo di convergenza. 

In base all’esempio della corren¬ 
te di convergenza orizzontale per il 
blu, la figura 9 mostra le correnti 
di correzione oscillografate per ci¬ 
nescopi senza e con fessure nell’e¬ 
lettrodo di convergenza. Senza fes¬ 
sure l’asimmetria della corrente di 
convergenza ammonta al 35% del 
valore massimo. Con le fessure non 
si riscontra praticamente alcuna a- 
simmetria, e la corrente massima si 
riduce all’85% del corrispondente 
valore per l’esecuzione senza fessu¬ 
re. 



Fig. 9 - Forma d'onda della corrente di convergenza f per i blu in direzione oriz¬ 
zontale (oscillogramma). 

A sinistra: elettrodo di convergenza senza fessure. 

A destra: elettrodo di convergenza con fessure. 
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Fig. 10 - Immagine di schermo con cor¬ 
renti di convergenza orizzontale non 
modulate. 

- rosso 

. verde 

. blu 



Fig. 11 - Corrente di convergenza mo¬ 
dulata. 

Grado di modulazione 

m = - 

Ì„,ai 

Circuiti 

Per la nuova tecnica della defles¬ 
sione a 110° con tubi a collo nor¬ 
malizzato non occorrono circuiti di 
deflessione modificati. Come in pas¬ 
sato, negli stadi finali dei circuiti di 
deflessione possono essere utilizzati 
valvole, transistori o tiristor^ 


Le semplificazioni rispetto ai pre¬ 
cedenti circuiti di deflessione a 110° 
riguardano i circuiti di correzione. 
Nei circuiti di correzione della con¬ 
vergenza si realizzano economie per 
l’eliminazione del generatore di con¬ 
vergenza per i vertici dello scher¬ 
mo. Il giogo di deflessione di nuo¬ 
va concezione presenta anche un 
minore effetto cuscino e richiede 
quindi un minore dispendio cir¬ 
cuitale per la sua correzione. Nel 
proposto circuito di deflessione oc¬ 
corre a tale scopo, come nei circui¬ 
ti di deflessione a 90°, soltanto un 
unico trasduttore TD che provvede 
alla correzione dell’effetto cuscino 
in ambedue le direzioni (figura 13). 

Con il dimensionamento del gio¬ 
go di deflessione AEF 71 SI, pre¬ 
scelto per la nuova tecnica di de¬ 
flessione a 110° con tubi a collo 
normalizzato, risulta però un ec¬ 
cesso di convergenza per il rosso/ 
verde e per il blu nei vertici del 
cinescopio (figura 10); pertanto in 
queste zone bisogna ridurre del 20- 
30% circa le correnti di conver¬ 
genza orizzontale (figura 11), per 
ottenere una corretta sovrapposi¬ 
zione dei retini cromatici. Ciò equi¬ 
vale ad una modulazione delle cor¬ 
renti di convergenza orizzontale con 
la frequenza d’immagine il che — 
a seconda dei circuiti di deflessione 
o di convergenza — può essere 
realizzato in diversi modi. Ciò vie¬ 
ne illustrato in base ad alcuni e- 
sempi. 

Utilizzando circuiti attivi di con¬ 
vergenza orizzontale equipaggiati 
con transistori, esiste la possibilità 


di un’estensione molto semplice dei 
circuiti già esistenti (figura 12). 
La parte del circuito racchiusa nel 
quadrato tratteggiato, contenente i 
transistori T2 e T3, rappresenta lo 
stadio finale del circuito di conver¬ 
genza che alimenta la bobina di 
convergenza orizzontale. Lo stadio 
finale viene pilotato dal generatore 
di convergenza orizzontale HKG 
avente la resistenza interna Ri. Al 
punto di raccordo A fra generatore 
di convergenza e stadio finale vie¬ 
ne collegato un transistore Ti che 
funge da resistenza variabile cari¬ 
cando più o meno fortemente il ge¬ 
neratore di convergenza orizzonta¬ 
le, nel ritmo della necessaria modu¬ 
lazione con la frequenza d’imma¬ 
gine. A tale scopo il segnale-pilota 
applicato al transistore è una ten¬ 
sione parabolica U p a frequenza d’ 
immagine. Nei circuiti passivi di 
convergenza orizzontale, in azione 
congiunta con i circuiti passivi di 
correzione dell’effetto cuscino già 
noti nella tecnica della deflessione 
a 90°, si può sfruttare il fatto che la 
corrente trasduttorica necessaria per 
la correzione dell’effetto cuscino ha 
già la giusta forma d’onda neces¬ 
saria per la modulazione della cor¬ 
rente di convergenza. La corrente 
a frequenza orizzontale nell’avvol- 
gimento d’uscita 2 del trasduttore 
TD (figura 13) deve variare in 
funzione del momentaneo valore as¬ 
soluto della deflessione verticale, 
per ottenere la correzione dell’effet¬ 
to cuscino. 

Ai capi dell’induttanza-serie 4 
si manifesta quindi una tensione 
costituita da impulsi a frequenza 
orizzontale modulati nel ritmo della 
frequenza verticale, la quale ten¬ 
sione, opportunamente dosata, può 
essere immessa nel circuito di con¬ 
vergenza orizzontale parallelamente 
alla tensione ad impulso di am¬ 
piezza costante, per poter prefissa¬ 
re correttamente il grado di modu¬ 
lazione (l’induttanza-serie 4 è ta- 
rabile). 

Esistono proposte di circuiti, se¬ 
condo le quali viene utilizzato un 
modulatore a diodi per la correzio¬ 
ne dell’effetto cuscino. Trattandosi 
anche in questo caso di una modu¬ 
lazione con frequenza d’immagine 
dell’ampiezza della tensione di de¬ 
flessione orizzontale a mezzo di un 
sistema di diodi (in questa sede 



Fig. 12 - Circuito di modulazione per un circuito attivo di convergenza. 

HKG Generatore di convergenza orizzontale. - L K Bobina di convergenza. - U P Ten¬ 
sione parabolica a frequenza d'immagine , valore cresta 2 V. 
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Fig. 13 - Generazione delle tensioni modulate per circuiti di convergenza passivi 
(ed attivi) in ricevitori ibridi per la TV a colori. 

MV Spostamento del centro. - HK Circuito di convergenza orizzontale. - TD Tra¬ 
sduttore. 


non si intende entrare nei dettagli 
del circuito), è molto semplice ri¬ 
cavarne una tensione ad impulsi 
opportunamente modulata per il 
circuito di convergenza orizzontale. 
Tramite un avvolgimento d’uscita 
ad accoppiamento tarabile (figura 
14), la tensione ad impulsi modula¬ 
ta, di confacente valore, può essere 
immessa nel circuito di convergen¬ 
za. 

Un circuito di convergenza oriz¬ 
zontale di nuovo tipo, che fornisce 
correnti di convergenza di forma 
d’onda particolarmente esatta, è 
rappresentato in figura 15, alto per 
la convergenza del blu ed in basso 
per la convergenza del rosso/verde. 

Il principio di funzionamento 
del circuito (figura 15, in alto) è il 
seguente: Il condensatore C viene 
caricato rapidamente dalla tensione 
di alimentazione, quando il tiristore 
Th viene acceso (per la frequenza 
di riga il condensatore da 4,7 p,F 
rappresenta un cortocircuito). Il 
condensatore C si scarica attraverso 
l’induttanza Lkb della bobina di con¬ 
vergenza; KS 723 ha un’induttanza 
grande rispetto a L KB e serve, in u- 
nione al condensatore da 2,2 pF, 
soltanto all’accoppiamento della bo¬ 
bina di convergenza senza passag¬ 
gio di corrente continua attraverso 
quest’ultima. 

Conformemente alla frequenza 
propria del circuito C, L K b bassa 
rispetto alla frequenza di riga, ai 
capi del condensatore si forma una 
tensione periodica a dente di sega. 
Pertanto nell’induttanza della bobi¬ 
na di convergenza collegata in pa¬ 
rallelo passa la corrente parabolica 
necessaria per la correzione. 

Il tiristore funge quindi da in¬ 
terruttore che viene innescato da 
impulsi di accensione periodici nel 
ritmo della frequenza di riga. Lo 
spegnimento del tiristore avviene 
automaticamente, in quanto all’ini¬ 
zio dell’esplorazione di riga la ten¬ 
sione anodica sul tiristore (inter¬ 
ruttore) effettua un’oscillazione 
transitoria su valori negativi. 

Il vantaggio di questo funziona¬ 
mento da interruttore puro e sem¬ 
plice sta nel fatto che viene com¬ 
pletamente evitata ogni deriva ter¬ 
mica e di frequenza. Un’asimmetria 
della corrente parabolica, il più del¬ 
le volte necessaria per una corre¬ 
zione ottimale della convergenza, 


che in altri circuiti viene ottenuta 
con la sovrapposizione di una cor¬ 
rente a dente di sega con ampiezza 
tarabile, può essere prodotta in que¬ 
sto caso da uno sfasamento dell’im¬ 
pulso di accensione. Ciò è possibi¬ 
le grazie al brevissimo tempo di ri¬ 
torno della tensione a dente di sega. 
Questo tempo di ritorno viene de¬ 
terminato dall’induttanza-serie con¬ 
trassegnata con L r nella figura 15 
in alto, in azione congiunta con la 
capacità C. Nel circuito di conver¬ 


genza per il rosso/verde (figura 15, 
in basso) sono previsti inoltre al¬ 
cune altre induttanze tarabili (KS 
721, KS 722), a mezzo delle quali 
possono essere eliminate le distor¬ 
sioni (incroci, inflessioni) della li¬ 
nea di mezzaria orizzontale del ros¬ 
so/verde. 

Il transistore BD 135 serve per 
la messa a punto e per la modula¬ 
zione della tensione di alimentazio¬ 
ne dell’interruttore elettronico. Da 
un lato ciò consente di adattare T 



Fig. 14 - Generazione della tensione modulata di convergenza orizzontale in cir¬ 
cuiti transistorizzati con modulatore a diodi adibito alla correzione dell’effetto 
cuscino. KS Circuito di convergenza. 
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Fig. 15 - Circuito di convergenza orizzontale con tiristore. 

In alto , per convergenza del blu. - In basso , per convergenza del rosso-verde. 

U P Tensione parabolica ai capi del condensatore adibito alla generazione della fun¬ 
zione trigonometrica tangente, valore cresta 80 V. - Lkb Bobina di convergenza per 
il blu. - L K r Bobina di convergenza per il rosso. - L K g Bobina di convergenza per 
il verde. 


ampiezza delle correnti di conver¬ 
genza all’effettivo fabbisogno di cor¬ 
rezione, e dall’altro lato si ottiene 
in modo molto semplice, con l’ausi¬ 
lio della modulazione della tensione 


di alimentazione mediante il tran¬ 
sistore BD 135, la già descritta mo¬ 
dulazione con frequenza verticale 
delle correnti di convergenza oriz¬ 
zontale, necessaria per compensare 


l’eccesso di convergenza nei vertici 
dello schermo. 

Tutti i circuiti sopra citati fun¬ 
zionano senza il generatore di cor¬ 
rente differenziale finora usato, che 
è molto costoso in quanto deve agi¬ 
re direttamente sulla bobina di de¬ 
flessione orizzontale che richiede 
un elevato livello di potenza. 

I circuiti di modulazione descritti 
nel presente articolo agiscono inve¬ 
ce sulle bobine di convergenza oriz¬ 
zontale che richiedono un livello 
di potenza notevolmente più basso. 
Ne consegue un dispendio sensibil¬ 
mente ridotto in componenti cir¬ 
cuitali. 
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di Alberto ALLIGATORE 


l’angolo 
del CB 



NUOVE PROSPETTIVE PER I CB 


CB americani hanno final¬ 
mente ottenuto di allargare 
la loro banda di frequenza; 
già da tempo a causa dell'affolla- 
mento sui canali tra il 26.965 MHz 
e il 27.255 MHz i CB erano obbli¬ 
gati a ruote enormi in cui, pratica- 
mente, ognuno teneva mediante il 
mike due minuti ogni ora. A parte 
ciò gli usi privati, ricerca persone, 
cantieri o radiomodellisti contribui¬ 
vano a rendere tabù alcune frequen¬ 
ze intermedie. La situazione ormai 
insostenibile aveva solo due vie di 
uscita: o smettere di usare questi 


apparati o cercare nuove frequenze. 

Nel frattempo nell'ambiente tec¬ 
nico avveniva qualcosa di vera¬ 
mente grosso: i laboratori della Na- 
sa Communications R.O. di Pasa¬ 
dena (Los Angeles) affidavano la 
produzione di tre modelli rivolu¬ 
zionari di ricetrasmettitori alla Ten- 
ko Corporation di Tokio. 

E' nata così la nuova linea Ten- 
ko '74: Nasa 46. Si tratta di rice¬ 
trasmettitori dall'apparenza norma¬ 
le e dalle caratteristiche non diffe¬ 
renti dalla serie già conosciuta Ten- 


ko, ma che dispongono di ben 46 
canali quarzati e 9 W in uscita. 

Queste nuove frequenze (da 
27.265 MHz a 27.555) permettono 
infinite applicazioni oltre che ad un 
effettivo spazio vitale per gli ormai 
stipati canali italiani. I modelli Ten- 
ko-Nasa reperibili al momento pres¬ 
so le sedi della GBC Italiana costi¬ 
tuiscono una novità certamente de¬ 
stinata ad un enorme successo, ba¬ 
sti pensare che il modello più eco¬ 
nomico della serie costa meno di 
L. 150.000 di listino: il costo di un 
apparato normale! 




Questo è uno dei nuovi apparati Tenko-Nasa: il 46 GT con 46 canali e quasi 10 W di uscita , rappresenta la novità delVanno 
Il prezzo e eccezionale , praticamente è il costo di un apparato dalle prestazioni normali! 
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RADIO CLUB FERRARA 


roger il concorrente sarà consi¬ 
derato assente alla caccia; 


dai olubs 


BREAK 27 - MESSINA 

Riceviamo una simpaticissima 
lettera dal sig. Antonio Mumoli con¬ 
sigliere di un nuovo club Siciliano. 
Si tratta della «Associazione CB a- 
politica messinese Break 27» rego¬ 
larmente registrata presso un notaio 
il 25 Settembre 1973. 

In breve tempo tutti gli amici CB 
della zona hanno capito l’importan- 
za di una simile organizzazione te¬ 
sa a tutelare ed a proteggere gli in¬ 
teressi dei cultori di questo nostro 
amato hobby, per cui il numero de¬ 
gli iscritti è già salito a 70 e au¬ 
menta via via. Il minimo costo di 
iscrizione (L. 1.000 per gli adulti) 
ha contribuito ad ingrossare le file 
del club che ha organizzato già un 
primo raduno generale per esamina¬ 
re i problemi venutisi a creare. 

Presidente è stato eletto «Raspu- 
tin» (Cristoforo Oteri) mentre è 
divenuto suo vice «Folgore» (A. 
Lucchese). 

Tra i consiglieri, oltre a Thun- 
derball (A. Mumoli) segnaliamo 
«Mandrillo» (F. Santacroce) KL 2 
(T. Arcigli), «Catilina» (P. Sturia¬ 
te), «Albatros 5» (G. Blandino). 


Singolarissimo il nome della gara 
svoltasi nello scorso Novembre in 
quel di Ferrara: caccia al Baracco. 

Organizzatori del tutto sono stati 
alcuni CB del Centro Sportivo Ita¬ 
liano che hanno ideato il simpatico 
gioco. 

Riportiamo il regolamento affin¬ 
ché anche altri clubs possano pren¬ 
dere lo spunto per una competizio¬ 
ne similare. 

1) Sono vietati i Radiogoniometri 
o i dispositivi atti alla individua¬ 
zione dell’onda portante, fatta 
eccezione per i normali disposi¬ 
tivi in dotazione ai baracchini 
(S-meter) ; 

2) La gara avrà inizio alle ore 8.30 
di domenica 4 novembre 1973; 
il via sarà dato dal baracco da 
individuare, ed i partecipanti 
potranno trovarsi al momento 
del via in qualsiasi punto della 
city; 

3) Via radio sarà fatto l’appello dei 
partecipanti i quali dovranno 
dare il roger alla chiamata ed 
il numero della scheda di par¬ 
tecipazione; in caso di mancato 


4) Durante lo svolgimento della 
gara il baracco da ritrovare tra¬ 
smetterà con continuità informa¬ 
zioni, ed elementi utili alla pro¬ 
pria individuazione, tali notizie 
saranno date sul canale 14; il 
canale 9 sarà riservato al soc¬ 
corso dei partecipanti alla gara, 
tale stazione sarà però all’oscu¬ 
ro del luogo óve si trova il ba¬ 
racco e di ogni altra informa¬ 
zione utile al ritrovamento di 
quest’ultimo. 

5) Trovato il baracco il concorren¬ 
te dovrà presentare i test risol¬ 
ti e la scheda di partecipazione; 

6) PREMI 

r Premio a sorpresa offerto 
dalla Preg. ditta G.B.C. di 
Ferrara; 

2° Premio offerto dal CSI, co¬ 
mitato di Ferrara; 

3° Premio offerto dal CSI, co¬ 
mitato di Ferrara. 


A TERNI CACCIA AL TESORO 
PER CB 

L’Associazione Turistica pro-loco 
Guardea (TR) ha organizzato in 
collaborazione con la F.I.R. una 
caccia al tesoro riservata a soli CB. 

La gara patrocinata dalla ditta 
Barbarossa di Terni esclusivista del¬ 
la zona dei ricetrasmettitori Tenko, 
Sommerkamp, Courier e Cobra ha 
avuto luogo a Guardea in provincia 
di Terni lo scorso 11 Novembre. 

Guardea, è un pittoresco centro 
agricolo e artigianale della teverina 
situato in una splendida cornice 
sull’ampia valle del Tevere ed il la¬ 
go di Alviano. I concorrenti hanno 
preso il via dalla storica p.zza Pan¬ 
fili dove la giuria, sul canale 19, 
rappresentava la stazione 1. 

La gara, dopo l’interruzione di 
mezzogiorno è proseguita con un 
accanimento da parte di tutti gli e- 
quipaggi fino a sera; la premiazione 
è avvenuta nel locale cinematogra¬ 
fico di Guardea. 
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CB SAGGITARIO STATION 


QSL di un CB Siciliano: Sagittario. La stazione trasmittente era un Midland fisso. 


Siamo venuti in possesso di que¬ 
sta QSL dalla Sicilia. 

La stazione trasmittente era un 
Midland fisso, quella ricevente un 
sensibilissimo Courier Centurion 
deiramico Alpha Charlie 2 QTH 
Savona. 

RADIO CLUB S. REMO 

I clubs si stanno ormai segnalan¬ 
do per la loro fattività organizzati¬ 
va. 

Essi infatti, non dimenticando 
che la frequenza dei ventisette av¬ 
vigna e accomuna persone di tutti 
i ceti ed età, amano promuovere 
verticali a scopo competitivo-agoni- 
stico al fine di passare spensierata¬ 
mente una giornata insieme. Abbia¬ 
mo parlato dell’Umbria e di Ferra¬ 
ra e torniamo quindi in Liguria do¬ 
ve si è svolto qualche mese fa il 1° 
Raduno Radioautomobilistico con 
piena soddisfazione degli organizza¬ 
tori Zorro, Squalo Bianco e Base 1. 

Erano iscritti 20 equipaggi men¬ 
tre ben sessanta CB al termine del- 
l’appassionante giornata si sono sfa¬ 
mati in un carica succulento in col¬ 
laborazione con Lamico Grigio. 

II cielo sereno ha contribuito al 
successo della manifestazione. 


CLUB 27 - FOLLONICA 

Di questo club che conta già 
un anno di vita non abbiamo anco¬ 
ra avuto modo di parlare anche se 
è uno dei più importanti della To¬ 
scana. 

Per motivi di spazio, siamo co¬ 
stretti a rimandare al mese di Feb¬ 
braio una più particolareggiata 
presentazione del club in questio¬ 
ne; ci limitiamo a segnalare che il 
club Follonica 27 ha indetto un con¬ 


gresso fotografico sul tema «Il ra¬ 
dioamatore CB: Vita e scopi». 

Chi volesse maggiori delucidazio¬ 
ni è pregato di rivolgersi tempesti¬ 
vamente (il termine utile della pre¬ 
sentazione delle fotografie scade in¬ 
fatti il 20 Gennaio) alla sede prin¬ 
cipale in via Parri, 14 - Follonica. Se 
giungeranno in tempo pubblichere¬ 
mo i risultati di questo interessante 
concorso nelFedizione dell’Angolo 
dei CB di Marzo. 



c.b sagittario 
station 

y OPERATORE GASPARE 

fe. P. O. BOX 4B 

SS 91025 MARSALI - (SIC1LY) 



Alcuni partecipanti al Raduno Radioautomobilistico di Sanremo organizzato dal locale Radio Club. 
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notizie 
in breve 


CORSO SERALE 
ORGANIZZATO 
DALLA F.I.R. 

Che la F.I.R. (Federazione Ita¬ 
liana Ricetrasmissioni) si prodighi, 
al momento, con ammirevole soler¬ 
zia per aiutare in ogni modo i CB V 
abbiamo già ripetuto a iosa. Non 
stupirà quindi una nuova notizia 
sorta certamente sulle orme di quel¬ 
lo che già la *GBC Italiana, indu¬ 
stria guida del settore, aveva abboz¬ 
zato nel maggio dello scorso anno: 
un corso tecnico per ampliare le co¬ 
noscenze sui ricetrasmettitori. 


Questa volta è l’ente regione 
Lombardia che sensibilizzato al pro¬ 
blema tecnico didattico dalla F.I.R. 
appunto, ha deciso di finanziare un 
corso di specializzazione per CB. 

Tale corso è riservato a periti e- 
lettronici o tecnici con esperienza 
equivalente. 

Il numero dei posti è limitato a 
trenta persone. L’ing. Campagnoli, 
presidente della F.I.R. CB, è stato 
pregato di promuovere l’aspetto pra¬ 
tico ed ha demandato ai sigg. Ricci 
e Freggia l’incarico di allestire e 
organizzare il tutto. La sede sarà 
molto probabilmente l’istituto Fel¬ 
trinelli di Milano, l’inizio del cor¬ 
so è previsto a marzo per una du¬ 
rata di un paio di mesi. 

Ovviamente lo scopo è di creare 
elementi veramente validi che con¬ 
siglino i vari CB in erba nei pro¬ 
blemi come la corretta installazione 
di una antenna, la taratura, il TVI. 


NOTIZIA IMPORTANTISSIMA 
PER LE XYL 

La redazione di Grazia, la più 
letta e diffusa rivista femminile, non 
insensibile a questo fenomeno ve¬ 
ramente poderoso dei CB, è inten¬ 
zionata a varare una rubrica dedi¬ 
cata al rapporto donna baracchino. 

Le donne, si sa, sono più sogget¬ 
te alla riflessione e alla critica psi¬ 
cologica, per cui già noi riceviamo 
molte lettere di XYL i cui quesiti 
sono... poco tecnici come convince¬ 
re il marito (o figlio) a non modu¬ 
lare fino a tarda ora, oppure se il 
baracchino ha un aspetto pedagogi¬ 
co o no. Gli utenti del sesso forte 
dal canto loro, raramente esulano 
dai problemi tecnici. 

Riteniamo pertanto azzeccata 
questa iniziativa, destinata certa¬ 
mente ad un buon successo, e invi¬ 
tiamo tutte le CB giovani o meno 
a scrivere alla redazione di Grazia 
via Bianca di Savoia, 20 - Milano. 





IL MEZZO DI COMUNICAZIONE 
DEL FUTURO , 


Rlcetrasmettitore Tenko Jacky 23 

5 W-AM - 15 W-SSB 

23 canali equipaggiati di quarzi 


Ricetrasmettitore "Tenko M-80 

5 W-AM - 15 W-SSB 

23 canali equipaggiati di quarzi 


Spesso il peggiore nemico del nostro denaro è la pigrizia 
CB! Prima di acquistare un apparato con la SSB chiedi 
informazioni sui nuovi modelli Tenko 


UN PREZZO UNA PROVA POI... TENKO 


L. 199.000 


REPERIBILI PRESSO TUTTI I PUNTI DI VENDITA 
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COURIER - CLASSIC II 




Il favore che ha riscontrato il 
Classic II presso tutti gli amatori 
della banda cittadina a nostro av¬ 
viso è più che giustificato. E’ sem¬ 
pre mancato infatti sul mercato ita¬ 
liano un ricetrasmettitore che scon¬ 
volgesse i normali e tradizionali 
schemi di impiego e costruzione. 
Uno dei tanti motivi che ha fatto 
preferire il Classic II ad altri barac¬ 
chini, è la possibilità dell'alimenta¬ 
zione mista. Infatti è un ricetra¬ 
smettitore per uso mobile alimenta¬ 
to a 12 Vc.c. con l’alimentatore da 
rete 220 Ve.a. - 50 Hz già incorpo¬ 
rato. 

Le dimensioni, (220 x 185 x 65) 
sono le medesime di un qualsiasi al¬ 
tro ricetrasmettitore da 5 W 23 ca¬ 
nali. Esulando dai nostri soliti sche¬ 
mi di presentazione, per questa vol¬ 
ta facciamo un'eccezione introdu¬ 
cendo il Classic II con le relative 
caratteristiche tecniche (vedi ta¬ 
bella 1 ). 

La realizzazione pratica del Clas¬ 
sic II è tipica delle fabbriche ame¬ 
ricane, con cablaggio semplice e di¬ 
sposizione dei componenti raziona¬ 
le. Tutto il circuito è realizzato su 
un unico pannello stampato ancora¬ 
to diametralmente sul telaio. Tutto 
ciò difende il medesimo dagli urti, 
rendendo quasi nulli i cosiddetti fal¬ 
si contatti. Sulla fascia perimetrale 

L 


troviamo fissati: l’altoparlante el¬ 
littico (150 x 55) il trasformatore 
d’alimentazione, la presa di ali¬ 
mentazione d’antenna e dell’alto¬ 
parlante esterno. 

Il circuito del ricevitore è una 
supereterodina a doppia conversio¬ 
ne, ottenuta da due oscillatori loca¬ 
li. Lo stadio amplificatore di AF, 
costituito da un transistore 2SC 
930, è protetto da un circuito spe¬ 
ciale che evita in ogni caso la for¬ 
mazione di extra corrente ai capi 
della bobina d’ingresso. Per extra 
corrente intendiamo le scariche in- 
temperiche e i diversi fenomeni col¬ 
laterali che sovente sono la causa 
della distruzione del transistore am¬ 
plificatore di AF. 

Il Classic II dispone di quattro 
stadi amplificatori di MF dove tro¬ 
viamo un filtro ceramico da 455 
x kHz. Lo stadio di BF è costituito da 
'un circuito integrato del tipo LD 
3001 e lo stadio finale di potenza 
da un PUSH-PULL di transistori di 
tipo 2SD 223. 

Il trasmettitore è costituito da 
cinque transistori, ed impiega come 
finale di potenza il 2SC 799. Dopo 
un attento esame e prove di labo¬ 
ratorio, abbiamo potuto constatare 
che le caratteristiche tecniche ripor¬ 
tate in tabella 1 rispondono a veri¬ 
tà. Uno dei motivi che giustificano 


il costo di questo ricetrasmettitore 
è l’assenza di spurie (in trasmissio¬ 
ne) , e la sensibilità del ricevitore. 

Sul frontale troviamo un ampio 
S/Meter illuminato, con la relativa 
scala graduata che indica la poten¬ 
za d’uscita. Il commutatore antidi¬ 
sturbi e il Delta Tune (±600 Hz). 
I potenziometri del controllo volu¬ 
me e dello squelch, sono a cursore, 
la qual cosa costituisce una raffina¬ 
tezza non disprezzabile. 

PROVA PRATICA 

La prova pratica l’abbiamo effet¬ 
tuata a Milano, (nello 02!) instal¬ 
lato il Classic II su una Fiat 126 di 
proprietà dell’amico Lupetto. Nel 
centro dello 02 (non certo la par¬ 
te chiusa al traffico) abbiamo potu¬ 
to subito constatare all’atto prati¬ 
co l’efficacia del circuito antidistur¬ 
bi (AUTO-NL), e del DELTA- 
TUNE. 

Nel nostro peregrinare per Mi¬ 
lano da piazza S. Ambrogio abbia¬ 
mo collegato l’amico «Merlo» di 
Abbiategrasso. 

Una delle caratteristiche degne di 
rilievo e che molti amici CB non 
dovrebbero sottovalutare, è la pro¬ 
fondità di modulazione sempre al 
100%, senza impiego di preampli¬ 
ficatori microfonici. Concluse le 
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TAB. 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE 

19 transistori 

1 circuito integrato 

16 diodi 

Altoparlante 8 £1 

Indicatore S/RF illuminato 

Indicatore di modulazione 

Impedenza antenna 50 £1 


Alimentazione 13,6 Vc.c. oppure 220 Ve.a. 
23 canali tutti quarzati più PA 
Potenziometro volume e squelch a cursore 
Commutatore ON-OFF 

Commutatore delta tune 

Commutatore noise limiter 

Trappole anti disturbi TVI 

- 50 Hz 

SEZIONE RICEVITORE 

Gamma di frequenza: 

26.965 -r- 27.255 MHz 

Sensibilità: 

0,3 p.V per 10 dB S/N 

Selettività: 

< 6 kHz a 6 dB 

Reiezione al canale adiacente: 

45 dB 

Distorsione audio a 1 kHz: 

< 10% a 3 W 

Responso spurie: 

- 50 dB 

SEZIONE TRASMETTITORE 

Potenza ingresso: stadio finale: 

5 W 

Modulazione: 

100% 

Soppressione spurie: 

> 40 dB 

Tolleranza di frequenza: 

± 0,005% 

Impedenza antenna: 

50 £1 


prove in vettura risultate in ogni 
caso positive, abbiamo installato il 
Classic II nel QTH (in casa) di 
Trinchetto (un tecnico amicone che 
lavora alla Siemens) che già pos¬ 
siede un PW 5024. 

Buttato via Talimentatore stabi¬ 
lizzato super truccato, abbiamo col¬ 
legato direttamente alla presa rete 
luce il nostro Classic II. 

Non spaventatevi, non c’è stata 
nessuna esplosione come già aveva¬ 
mo detto prima Talimentatore è in¬ 
corporato, pur trattandosi di un 
apparato per mobile. 

I casi di suicidio verificatisi in 
questi ultimi anni avevano una ra¬ 
gione più o meno plausibile, ma il 
motivo per cui Trinchetto voleva 
compiere Tinsano gesto era a nostro 
avviso poco giustificato. Ammesso 
anche che il suo baracchino non ha 
retto il confronto, al massimo a- 
vrebbe potuto buttare il baracchino 
dalla finestra e non se stesso. Tra 
le lacrime dei congiunti per convin¬ 
cerlo delTinutilità del suo gesto ab¬ 
biamo tentato di spiegargli che non 
tutti i baracchini meritano la fama 
che viene attribuita, e che accade 
talvolta di incocciare in apparati 
più completi: certamente esisterà 
un ricetrasmettitore che da control¬ 
li, alla buona, come quelli da noi 
effettuati risulti superiore al Clas¬ 
sic II. 

Anzi l’episodio ha uno sfondo 
morale: mai ritenere il proprio ba¬ 
racchino il migliore, presto o tardi 
scopriremo Tamara verità! 


UK 871 

COMANDO 
AUTOMATICO 
DEI PROIETTORI 
PER DIAPOSITIVE 




L'UK 871 permette di ef¬ 
fettuare, oltre al coman¬ 
do a distanza del proiet¬ 
tore, il commento so¬ 
noro e vocale delle dia¬ 
positive, con perfetto 
sincronismo. 

Questo dispositivo ha la 
particolarità di disporre 
di un oscillatore di bas¬ 
sa frequenza incorpóra- 
to e, in tal modo, co¬ 
stituisce un'apparecchia¬ 


tura completa ed indi- 
pendente. 

il valore della frequenza 
dell’oscillatore è stato 
scelto in modo da evi¬ 
tare che il passaggio da 
una diapositiva all'altra 
possa avvenire in segui¬ 
to a delle frequenze spu¬ 
rie che siano presenti 
nel commento sonoro. 
Per l’alimentazione di 
questo apparecchio si 
consiglia l’UK 695. 
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COSTRUZIONE DI BOBINE 
PER ONDE* CORTE 
(Da «Radio Plans» - 7/73) 

Quando si conosce il coefficiente di 
autoinduzione L di una bobina, è molto 
facile realizzarla determinandone le ca¬ 
ratteristiche con Taiuto degli abachi. 

La determinazione dì L può però es¬ 
sere effettuata anche in base ai dati del 
montaggio nel quale la bobina deve es¬ 
sere utilizzata, tenendo conto delle fre¬ 
quenze limite della banda da ricoprire, 
della capacità parassita che esiste in pa¬ 
rallelo alla bobina, e dd valore ddla ca¬ 
pacità variabile che è del pari necessa¬ 
rio determinare. 

La prima relazione da sfruttare per il 
calcolo di L è la famosa formula di 
Thomson, secondo la quale: 

1 

f = -_ 

2 ti V LC 

nella quale f è espressa in Hertz, L in 
Henry, e C in Farad. 

Da questa formula è possibile rica¬ 
vare il valore di L, come segue: 

1 

L = - 

4 7T 2 f 2 C 

nella quale i valori sono espressi nelle 
medesime unità. 

Occorre notare che il valore 4 7 C 2 è 
pari approssimativamente a 40, equipa¬ 
rando il valore di 71 = 3,1416 con il 
valore 3,16, che corrisponde alla radice 
quadrata di 10. 

Resta quindi da stabilire come è pos¬ 
sibile determinare il valore di f e di C. 

. La capacità C è costituita dalla capa¬ 
cita parassita C p alla quale occorre ag¬ 
giungere la capacita C a e la capacità va¬ 
riabile C v : pertanto si ha che: 

C = C p + C a + C v 

nella quale C è anche una capacità va¬ 
riabile, mentre L è evidentemente un 
valore fìsso in un circuito nel quale la 
sintonìa viene ottenuta per variazione di 
capacità. 



F[8- ? - Schema rappresentativo di un 
circuito risonante in parallelo, nel quale 
oltre alVinduttanza L, alla capacità di 
compensazione C a ed al condensatore 
variabile C v , sono rappresentate anche 
tutte le capacità parassite, con le diver¬ 
se sigle di identificazione. 


In pratica, la capacità parassita C P 
consiste nel collegamento in parallelo di 
diverse capacità, ossia in: 

C p = C t + C r + C c + Cd 

nella quale C f corrisponde alla capacità 
delFìngresso o dell'uscita del circuito a 
semiconduttore al quale viene collegato 
il circuito accordato; C r è la capacità 
parassita della bobina da realizzare (si 
tratta qui della capacità distribuita che 
esiste tra le spire) ; C t è la capacità pa¬ 
rassita dovuta al cablaggio, e Cj è una 
capacità dovuta ad un altro elemento 
collegato in parallelo ad L f come ad 
esempio un reststore, un potenziometro, 
ecc. 



Fig. 2 - Versione semplificata del circuito 
risonante in parallelo, nel quale figura¬ 
no l induttanza L, la capacità variabile 
Cv e la capacità fissa, C f , costituita dai 
diversi valori parassiti. 


La figura 1 rappresenta tutti i valori 
citati, che risultano tutti in parallelo al¬ 
la boBina L, e di cui occorre quindi 
tener conto nel calcolo. 

La figura 2 rappresenta invece un cir¬ 
cuito accordato semplice, mì quale C* 
rappresenta il valore capacitivo varia¬ 
bile col quale viene esplorata la gamma 
di sintonia, mentre Cf rappresenta il to¬ 
tale delle capacità fisse parassite o me¬ 
no, presenti in parallelo alFinduttanza. 

Dopo questa introduzione, il paragra¬ 
fo successivo stabilisce come sia possi¬ 
bile determinare il valore della capaci¬ 
tà C, necessario per ottenere la sintonia 
su di una determinata gamma di fre¬ 
quenze, partendo naturalmente da un 
valore induttivo prestabilito. 

Dopo aver enunciato le formule rela¬ 
tive, con qualche esempio pratico rife¬ 
rito ad alcune gamme tipiche di fre¬ 
quenze, l'articolo riporta l'abaco che 
riproduciamo alla figura 3, nel quale te 
tre colonne verticali rappresentano ri¬ 
spettivamente l'induttanza della bobina 
espressa in microhenry (a sinistra), la 
frequenza espressa in Megahertz (al cen¬ 
tro), e la capacità, espressa in picofarad, 
(a destra). 

Supponiamo ad esempio che il valore 
induttivo disponibile sia pari a L = 
2.200 :pH, e che la frequenza sulla qua¬ 
le si desidera effettuare la sintonia sia 
pari a 10,7 MHz, come si osserva lungo 
la linea diagonale superiore delFabaco 
di figura 3. 

In questo caso, prolungando la sud¬ 
detta lìnea fino ad incontrare lo colon¬ 
na destra relativa ai valori capacitivi, si 
nota che il valore capacitivo che deve es¬ 
sere collegato in parallelo alla suddetta 
induttanza per ottenere la risonanza sul¬ 
la frequenza suddetta deve essere di 
100 pF. 

Un altro esempio è costituito dalla li¬ 
nea diagonale inferiore, secondo la qua¬ 
le L presenta il valore di 700 pH. men¬ 
tre la frequenza di risonanza deve esse¬ 
re di 30 MHz. In tal caso, il valore 
della capacità in parallelo deve essere di 
40 pF. 

Naturalmente, il suddetto abaco è re¬ 
versibile, nel senso che, note le capa¬ 
cità e la frequenza, unendone i valori 
con una linea e prolungando questa li- 


GENNAJO — 1974 


163 

















































Fie 3 - Abaco mediante il quale è possibile stabilire le relazioni 
che intercorrono tra l’induttanza, la frequenza e la capacita: 
note due di queste grandezze, è possibile conoscere la terza 
tracciando semplicemente una retta che unisca i due valori, e 
che incroci la terza colonna. 


0,00 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,10 

0,12 

0,14 

0,16 

0,18 

0,20 

0,22 

0,24 

0,26 

0,28 

0,30 

0,32 

0,34 

0,36 

0,38 

0,40 

0,42 

0,44 

0,46 

0,48 

0,50 


0,00 

0,1958 

0,388 

0,578 

0,763 

0,946 

1,126 

1,303 

1,48 

1,65 

1,82 

1,98 

2,14 

2,30 

2,46 

2,61 

2.77 
2,92 
3,07 
3,21 

3,36 

3,50 

3,63 

3.77 

3,91 

4,04 


0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

*0,75 

0,80 

0,85 

0,90 

0,95 

1,00 

1,05 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

1,30 

1,35 

1,40 

1,45 

1,50 

1,55 

1,60 

1,65 

1,70 

1,75 

1,80 

1,85 

1,90 

1,95 


4,36 

4.67 
4,97 

5.26 
5,53 

5.80 
6,06 
6,32 
6,56 

6.80 
7,02 
7,24 
7,46 

7.67 
7,87 
8,07 

8.26 
8,45 

8.63 

8,81 
8,98 
9,15 
9,32 
9,48 

9.64 
9,79 
9,94 

10,10 

10,23 


2,00 

2,10 

2,20 

2.30 

2.40 

2.50 
2,60 

2.70 
2,80 

2.90 

3,00 

3,10 

3,20 

3.30 

3.40 

3.50 
3,60 

3.70 
3,80 

3.90 
4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 


10,37 

10,65 

10,91 

11,17 

11,41 

11,64 

11,87 

12,09 

12,30 

12,51 

12,71 

12.90 
13,10 

13.27 
13,45 
13,62 
13,80 
13,95 
14,12 

14.27 
14,43 

15,78 

16.91 
17,83 
18,68 
19,41 
20,07 


ne a verso sinistra è possibile stabilire 
il valore induttivo necessario. Inoltre, 
conoscendo il valore induttivo di una 
bobina e quello della capacità collegata 
ad essa in parallelo, unendone i rispet- 
rivi valori con una retta si otterrà un 
punto di incontro sulla colonna centra¬ 
le, che permetterà di stabilire il valore 
della frequenza di risonanza. 

La figura 4 — infine -èun disegno 
che illustra una bobina per onde corte 
in sezione trasversale, mettendone in 
evidenza tutte le caratteristiche mecca¬ 
niche, vale a dire il diametro del con¬ 
duttore (d), il diametro del tubo sul 
quale le spire vengono avvolte (Di), 
il diametro effettivo delLavvolgimenio, 
corrispondente alla distanza identificata 
dalla freccia recante il simbolo D, le cui 
estremità corrispondono all'asse dei con¬ 
duttori che costituiscono ciascuna spira, 
ed infine il numero delie spire, n, e la 
lunghezza globale de Ravvolgi mento, 1. 

11 calcolo pratico viene effettuato an¬ 
che tenendo conto del rapporto tra il 
diametro D e la lunghezza I dell'avvol¬ 
gimento, ed il valore del coefficiente k, 
corrispondente appunto a diversi valori 
del suddetto rapporto, ricavabile dalla 
tabella che riportiamo dairartieolo. 

L'articolo viene concluso con un esem¬ 
pio pratico dì calcolo, riferito ad una 
bobina in grado di funzionare sulla Fre¬ 
quenza di 10,7 MHz. 


I Dt=diamétre du tube 

Di = D-d 


F(g. 4 - Tecnica di realizzazione di una 
bobina per onde corte , a spire distan¬ 
ziate, in base al diametro del filo , alla 
distanza tra le spire, alla lunghezza glo¬ 
bale dell'avvolgi mento ed al diametro 
del supporto . 

Onesta tabella permette di calcolare il 
valore del fattore k, in funzione del 
i rapporto tra il diametro D e la luti- 
\ ghezza globale delì avvolgimento. 
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Fig. 5 - Schema a blocchi del dispositivo di allarme, la cui presenza in un'autovet¬ 
tura può evitare gravi incidenti, nel caso che il conducente venga colpito dal sonno. 


UN SISTEMA DI ALLARME 
CONTRO IL SONNO 

(Da «Radio Plans» - 7/73) 

Niente è più pericoloso del sonno du¬ 
rante la guida di un’autovettura. In pochi 
secondi — infatti — esso può far perde¬ 
re il controllo della vettura, e provocare 
incidenti molto gravi. 

Sebbene sia più frequente durame 
la notte* questo grave inconvenien¬ 
te può manifestarsi anche durante il 
giorno. Ebbene* il dispositivo che viene 
descritto sulla Rivista francese è su¬ 
scettibile di salvare la vita agli automo¬ 
bilisti che vorranno installarlo sul pro¬ 
prio veicolo. 

Il principio di funzionamento è illu¬ 
strato nello schema a blocchi di figu¬ 
ra 5* Un'anienna metallica viene fissata 
lungo la circonferenza del volante, e 
mette in funzione un relè mediante un 
sistema elettronico* Questo relè, quando 
è in posizione di lavoro, mette in fun¬ 
zione l’avvisatore acustico* 

Quando la vettura viene condotta nor¬ 
malmente* il conducente tiene fermamen¬ 
te il volante, e quindi l’antenna. In que¬ 
ste condizioni, il dispositivo elettrico la¬ 
scia aperto il relè che comanda l’avvi¬ 
satore acustico. 

Non appena il pilota viene vinto dalla 
sonnolenza, egli diminuisce automatica- 
mente la stretta delle mani sul volante, 
e quindi inevitabilmente altera le con¬ 
dizioni di contatto fra le mani e l’an¬ 
tenna. La disposizione del circuito è tale 
per cui — in queste condizioni — l’avvi¬ 
satore acustico entra in funzione soltan¬ 
to quando entrambe le mani vengono 
allentate contemporaneamente, in modo 
tale da consentire che una mano abban¬ 
doni il volante, ad esempio per azionare 
il commutatore dei fari, senza mettere 
in funzione il sistema di allarme* 

La parte meccanica che riguarda il 
sistema di collegamento è forse la più 
delicata da realizzare. 


funzionamento sulla frequenza di 300 
kHz. 

Il collettore di TRI fa capo diretta- 
mente alla base di TR2, che funziona 
come stadio ad accoppiamento di emet¬ 
titore. Il segnale presente ai capi di R5 
viene rettificato, filtrato, ed applicato 
quindi all’amplificatore finale costituito 
da TR3 e TR4, i quali provvedono al 
funzionamento del relè, attraverso la re¬ 
lativa bobina di eccitazione. 

Quando questo dispositivo viene mes¬ 
so sotto tensione, si regola il potenzio¬ 
metro R4 in modo da determinare le 
condizioni limite di innesco dell’oscilla¬ 
tore. Di conseguenza, quando l’antenna 
viene serrata energicamente dalle mani 
del guidatore, la pressione esercitata dal¬ 
le stesse mani aggiunge una quantità di 
capacità sufficiente per bloccare le oscil¬ 
lazioni, come avviene normalmente nei 
rivelatori di presenza. 

In mancanza di oscillazioni, non si 
sviluppa alcuna tensione ai capi di R7, 


per il cui il relè rimane completamente 
inattivo. Non appena invece le mani 
allentano la presa sul volante, si pro¬ 
ducono le oscillazioni da parte di TRI, 
per cui si presenta una determinata 
tensione ai capi di R7, che — opportu¬ 
namente amplificata — determina l’ec¬ 
citazione del relè, che mette in funzio¬ 
ne l’avvisatore acustico, svegliando im¬ 
mediatamente il guidatore assonnato. 

Per quanto riguarda la costruzione 
la figura 7 che riportiamo dall’articolo 
rappresenta il metodo realizzativo su 
di una basetta di supporto del ti¬ 
po «Veroboard», avente le dimensioni 
di mm 82 x 30, con un totale dì sette 
strisce di rame, alcune delle quali ven¬ 
gono interrotte in determinati punti nel 
modo chiaramente illustrato nella purte 
alta della figura. La parte inferiore rap¬ 
presenta invece la posizione dei vari 
componenti, e precisamente della bobina 
LI, dei condensatori, delle capacità e 
dei resistori. 


Lo schema elettrico del dispositivo è 
illustrato invece alla figura b, 1] transi 
sture Q! funziona come oscillatore del 
tipo Colpitts: la frequenza delle oscilla¬ 
zioni prodotte dipende dal valore della 
bobina LI, e da quello dei due conden¬ 
satori di sintonia, CI e C2, entrambi del 
valore di 200 pF, e collegati in serie 
tra loro. 

Il punto in comune di questi due con¬ 
densatori fa capo alla linea di massa. 
Una estremità del circuito accordato è 
col legata direttamente al collettore di Gl, 
mentre il terminale opposto è collegato 
alla base attraverso la capacità del va¬ 
lore di I nF, 

Questo elettrodo viene polarizzato me¬ 
diante un ponte costituito da due resi¬ 
stor!, entrambi de! valore di 56 kfL 11 
guadagno è regolabile mediante un re¬ 
sistere variabile da 5.000 a. collegato 
in serie all'emettitore. 

L’antenna viene collegata mediante un 
condensatore alla base di Ql. In tali 
condizioni, i componenti sono stati di¬ 
mensionati in modo tale da ottenere il 



big. 6 - Schema elettrico del dispositivo: esso consiste in un oscillatore ad 
frequenza, seguito da un amplificatore, da un sistema di rivelazione e da 
amplificatore di bassa frequenza, che determina il funzionamento di un 


alta 

un 

relè. 
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sa del loro numero molto ridotto, e della 
semplicità del circuito. 

Lo scopo principale dell’articolo con¬ 
siste invece nello spiegare come è possi¬ 
bile modificare la base dell’antenna, per 
accogliere i componenti necessari. 

Il sistema viene illustralo in modo ab¬ 
bastanza evidente alla figura IO. Si tratta 
praticamente di eseguire un foro cen¬ 
trale sul pannello superiore, in grado di 
accogliere un portalampada, nel punto 
dove era stata precedentemente instal¬ 
lata la manopola In seguito si eseguono 
i fori per i cavi di ingresso e di uscita. 

La posizione esatta di questi fori di¬ 
pende dalla disposizione interna che vie¬ 
ne adottata. Non è però critica, sebbene 
i cavi debbano essere tenuti alla massi¬ 
ma distanza possibile dalla sezione di 
alimentazione del filamento. 

Se si fa uso di pinzette a coccodrillo 
per applicare la tensione di rete all’uni¬ 
tà, un «clip» deve essere collegato al 
telaio del ricevitore di cui si desidera ri¬ 
generare il tubo a raggi catodici, mentre 
l’altro deve essere collegato al punto di 
ingresso della tensione di rete, sul dispo¬ 
sitivo principale. 

Questo metodo è più conveniente 
di quello basato sull’inversione delle 
spine, sebbene sia piuttosto pericoloso, 
e debba essere adottato soltanto da 





Fig. 8 - Metodo di installazione dell'an¬ 
tenna sul volante dell'autovettura nella 
quale viene installato il dispositivo . 



Fig. 9 - Schema elettrico dettagliato del 
dispositivo per la rigenerazione dei tu¬ 
bi a raggi catodici. 


La figura 8 — infine — rappresenta 
il modo più semplice col quale è pos¬ 
sibile installare il conduttore di anten¬ 
na al di sotto del volante, e realizzare 
anche il collegamento facente capo al 
circuito elettronico propriamente detto. 

Si tratta naturalmente dì un dispositi¬ 
vo molto utile, la cui realizzazione è in¬ 
dubbiamente consigliabile per chiunque 
sìa in condizioni di effettuare spesso lun¬ 
ghi viaggi, soprattutto da solo, lungo le 
autostrade, e senza neppure il conforto 
di un apparecchio radio, che possa con¬ 
tribuire a tenerlo sveglio con un pro¬ 
gramma di adeguato interesse. 


UN SEMPLICE RIGENERATORE 
DI TUBI A RAGGI CATODICI 

(Da «Television» - 7/1973) 

In numerosi laboratori esistono di¬ 
versi «set-top aerials» del tipo Veema- 
ster e Metropolitan, scartati in quanto 
divenuti difettosi a causa dell’invecchia¬ 
mento. 

L articolo che rileviamo sulla nota Ri¬ 
vista descrive un metodo in base al qua¬ 
le 4 è possibile adattare uno di questi 
dispositivi sfruttandolo invece come ri¬ 
generatore per tubi a raggi catodici. 

Lo schema del dispositivo è quello 
che riproduciamo alla figura 9. che fa 
uso del ben noto principio di collega¬ 
mento della grìglia e del catodo del tubo 
a raggi catodici, facendoli funzionare 
come un diodo, allo scopo di ottenere la 
riattivazione del catodo. 

Non è necessario spiegare come sia 
possibile disporre i componenti, a cau- 



Fig. 10 - Usufruendo di un «Véemaster» 
difettoso o comunque scartato r è facile 
allestire il dispositivo di figura 9, ap¬ 
plicando i necessari componenti all'in¬ 
terno, ed aggiungendo quelli che manca¬ 
no , in base allo schema di figura 9 . 

coloro che sono in possesso della neces¬ 
saria esperienza. 

Quando l’energia viene prelevata at¬ 
traverso un sistema di contatto a cocco¬ 
drillo, è consigliabile togliere lo zoccolo 
del tubo a raggi catodici. 

Il dispositivo descritto nell’articolo 
può essere uno strumento di grandis¬ 
simo valore, in quanto è stato possibile 
riscontrare che, per il 60%, i tubi in tal 
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modo rigenerati sono durati per tutto 
un anno, per il 20% per più di sei mesi, 
e per il rimanente venti per cento per 
poco meno di sei mesi. 

Naturalmente, ogni qualvolta un inter¬ 
vento del genere viene effettuato, è bene 
lasciare una nota in dovuta evidenza al* 

3 interno del ricevitore, che possa preav¬ 
vertire ]'eventuale tecnico che viene in¬ 
caricato di una successiva riparazione 
che il tubo è stato già sottoposto al pro¬ 
cedimento di rigenerazione, evitando in 
tal modo che egli perda tempo per 
ottenere una seconda volta il medesimo 
risultato, cosa ovviamente impossibile, 

UN RADIO-RICEVITORE 

MINIATURIZZATO 

(Da «Radio Télévision Pratique - 8/73) 

. La costruzione pratica di piccoli rice¬ 
vitori a transistori presenta un certo in¬ 
teresse per i giovani Lettori, a causa 
della pratica che essi consentono di 
fare nel campo della tecnica elettronica 
sperimentale. 

Sebbene la stampa tecnica mondiale 
si sta più volte occupata della descri¬ 
zione di circuiti di questo genere, rite¬ 
niamo di un certo interesse quello che 
viene descritto in questa occasione, 
sia per la semplicità concettuale del 
circuito* sia per la facilità con la quale 
può essere allestito e per le sue presta¬ 
zioni veramente notevoli. 

Lo schema elettrico è illustrato alla 
figura 11-A, nella quale si nota che l’in¬ 
tero dispositivo consta complessivamen¬ 
te di due transistori entrambi del tipo 
«n-p-n». 

La bobina Li, della quale vengono 
fomiti i dati costruiti, consta complessi¬ 
vamente di cinque prese, una delle quali 
fa capo direttamente all'antenna men¬ 
tre le altre fanno capo ai diversi punti 
del circuito, come si osserva nello sche¬ 
rno citato. Questa bobina è formata 
complessivamente da due avvolgimenti, 
di cui un primario con presa intermedia, 
ed un secondario che costituisce la se¬ 
zione a bassa impedenza che applica il 
segnale selezionato alla base del pri¬ 
mo transistore. 

La capacità variabile CI consente di 
regolare la sintonia sulla emittente lo¬ 
cale, mentre il secondo condensatore 
variabile, C2* permette di regolare la 
reazione, in modo da aumentare note¬ 
volmente la sensibilità del ricevitore. 

Il potenziometro PI ha il compito 
di regolare la polarizzazione di base 
del primo stadio, in modo da stabilire 
le migliori condizioni di funzionamento 
di quest’ultimo. 

Le tensioni ad alta frequenza pre-am- 
plirìcate vengono applicate al diodo ri¬ 
velatore DJ, attraverso la capacità C4, 
facendo in modo che alla base del se¬ 
condo transistore vengano applicate sol¬ 
tanto !e oscillazioni a Frequenza acu¬ 
stica che costituiscono la modulazione 
di ampiezza della portante ricevuta. 

R2 costituisce il resistore per la pola¬ 
rizzazione di base dello stadio finale, 



Fig. 11-A. - Schema elettrico completo 
del' ricevitore miniaturizzato , consìsten¬ 
te in un amplificatore ad alta frequen¬ 
za, in un diodo rivelatore ed in uno sta¬ 
dio di amplificazione a bassa frequenza. 


mentre RI svolge il compito di carico 
di collettore per il primo stadio. 

L’alimentazione del circuito avviene 
mediante una normale batteria da 9 V, 
del. tipo solitamente usato per l’alimen¬ 
tazione dei piccoli radio ricevitori ta¬ 
scabili. 

Grazie alla riproduzione attraverso 
un auricolare per l’ascolto individuale, 
viene evitato l’impiego di un potenzio¬ 
metro per il controllo di volume, il 
quale può però essere regolato facen¬ 
do variare opportunamente il valore 
della capacità di reazione C2. 

Oltre a ciò* il circuito — per mag¬ 
giore semplicità -— non prevede nep¬ 
pure un interruttore di accensione, nel 
senso che j] dispositivo viene messo in 
funzione soltanto nel momento m cui 
viene inserito Io spinotto a «jack» nel 
circuito di collettore del secondo sta¬ 
dio, la cui presa femmina è prevista di 
un contatto supplementare che include 
la batteria soltanto quando lo spinotto 
risulta inserito. 

La sezione B della figura 11 rappre¬ 
senta una basetta del tipo «Veroboardw 
vista dal Iato delle strisce di rame* e 
mette in evidenza anche le cinque in¬ 
terruzioni che è necessario praticare 
lungo sei delle suddette strìsce* per a- 
dattarla alle esigenze reelizzaffve. 

La figura 12 — infine — illustra la 
medesima basetta, vista però dal lato dei 
componenti, e mette in evidenza anche 
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Fig. 11-B - Questa è la basetta «Vero- 
board», sulla quale è possibile montare 
tutti i componenti per realizzare il cir¬ 
cuito del ricevitore miniatura di cui alla 
figura 11-A. 


la posizione di questi ultimi, che può 
essere chiaramente identificata grazie 
alla codificazione mediante lettere e nu¬ 
meri di due lati ortogonali della basetta 
di supporto. 

Per. la realizzazione della bobina di 
sintonia è necessario disporre di un 
nucleo in ferrite a sezione rotonda a- 
veme un diametro di 10-12 mm. ed una 
lunghezza dì 65 irmi, sul quale devono 
essere avvolte 80 spire affiancate di filo 
di rame smaltato del diametro dì 0J 
mm, praticando la presa di antenna alla 
decima spira partendo dal lato massa. 

La seconda bobina, L2, consiste in¬ 
vece soltanto in otto spire del medesi¬ 
mo conduttore, che — applicando uno 
strato separatore di nastro adesivo — 
vengono avvolte al di sopra della prima 
bobina, nel punto indicato nella figura. 

Per quanto riguarda invece il valore 
dei componenti, occorre attenersi al¬ 
l’elenco che segue: 

RI = 10 Uì 
R2 = 1,5 Mn 

PI = 250 kn (potenziometro minia¬ 
tura) 

CI = Condensatore variabile a mica 
per onde medie (valore mas¬ 
simo 465 pF) 

C2 = Compensatore da 3-12 pF 
C3 = Elettrolitico da 10 pF - 12 V 
T4 = Elettrolitico da 10 pF - 12 V 
TI = Transistore del tipo 2N708 
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Fig. 13 - Schema elettrico dell’amplifi¬ 
catore di antenna per VHF , facente uso 
di due transistori ad effetto di campo, 
due bobine e pochi altri componenti. 



Fig. 14 - Metodo realizzativo di un sem¬ 
plice trasformatore mediante il quale è 
possibile adattare un eccitatore da 400 
12 ad un cavo coassiale da 75 CI. 


T2 = Transistore del tipo BC108 op¬ 
pure BC109 

DI = Diodo del tino OA85, oppure 
OA71 

Una volta realizzato, questo circuito 
dovrà funzionare immediatamente, a 
patto naturalmente che non vi siano 
errori di montaggio, e che tutti i com¬ 
ponenti usati abbiano il valore presta¬ 
bilito, e non siano difettosi. 

Il collaudo è naturalmente molto sem¬ 
plice: una volta collegata la batteria di 
alimentazione, basterà inserire lo spi¬ 
notto che costituisce l’estremità del ca¬ 
vetto flessibile alla cui estremità opposta 
è collegato l’auricolare, dopo di che, col¬ 
legando un tratto di filo della lunghez¬ 
za di circa 2 metri alla presa di anten¬ 
na, sarà sufficiente regolare CI entro 
la sua intera escursione, fino a notare 
la ricezione della emittente locale. Una 
volta perfezionata la sintonia attraverso 
Cl, si potrà regolare il compensatore 
C2, una volta tanto, fino ad ottenere 
la massima sensibilità. 

Si rammenti che, se la capacità va¬ 
riabile C2 presenta un valore eccessivo, 
la reazione che si manifesta può però 
essere tale da determinare lo stato di 
oscillazione da parte del primo stadio, 
nel qual caso l'antenna, anziché rice¬ 
vere i segnali provenienti dalla emit- 
lente locale* potrà irradiare un segnale 
che può costituire un notevole disturbo 
per gli apparecchi radio a modulazione 
di ampiezza funzionanti nelle immedia¬ 
te vicinanze. 

A realizzazione ultimata, il ricevitore 
potrà essere installato in una semplice 
scatoletta di dimensioni adeguate, il che 
permetterà dì completare il piccolo ri¬ 
cevitore dì tipo tascabile, che potrà es¬ 
sere usato vantaggiosamente sia all’a¬ 
perto che in luoghi chiusi, purché il 
punto di ricezione non sia troppo di¬ 
stante dalla emittente locale. 

Se questa emittente è di potenza suf¬ 
ficiente, la sensibilità del ricevitore ri¬ 
sulta abbastanza buona entro un raggio 
di oltre 20 Km. 



Fin 15 - Veduta dal lato rame della basetta a circuiti stampati sulla quale può 
essere montato il dispositivo di figura 15. e rappresentazione dei diversi compo¬ 
nenti che costituiscono il circuito nella loro forma grafica. Si noti lo schermo 
obliquo rappresentato dalla linea tratteggiata, che evita l'accoppiamento tra Li 
ed L2. 
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COME MIGLIORARE 
IL FUNZIONAMENTO 
DEI RICEVITORI VHF 

(Da «Practical Wireless» - 4/73) 

I ricevitori radio funzionanti in VHF 
costituiscono una sorgente molto utile 
di segnale per qualsiasi appassionato di 
altà fedeltà, e — nonostante i limiti di 
frequenza a 15 kHz — le trasmissioni 
effettuate in quella gamma rappresenta¬ 
no quanto di meglio sia possibile otte¬ 
nere agli effetti della registrazione. 

I vantaggi sono piuttosto numerosi, in 
quanto si tratta di sistemi non mecca¬ 
nici, ed anche in quanto la distorsione 
è molto bassa, ed il rumore intrinseco 
può essere considerato persino trascu¬ 
rabile. Il risultato consiste quindi in una 
gamma dinamica piuttosto notevole, e 
nella possibilità di codificazione di due 
canali su di un unico segnale. 

A tutto ciò, si aggiunge il fatto che 
l’eccellente tecnica adottata dalla BBC 
rende la radio a modulazione di fre¬ 
quenza una sorgente di valore inestima¬ 
bile di materiale, Sfortunatamente, esi¬ 
stono diverse difficoltà per assicurare la 
migliore qualità della modulazione di 
frequenza, e ciò indipendentemente dal¬ 
la categoria delle apparecchiature che 
vengono usate. 

Lo schema elettrico che riproduciamo 
alla figura 13 rappresenta l’ingresso del- 
l’amplifìcatore: il segnale di antenna 
viene applicato tramite un cavo coassia¬ 
le da 75 12, alla presa intermedia della 
bobina LI, attraverso la capacità di ac¬ 
coppiamento Cl, del valore di 5 nF. Il 
condensatore C3, a capacità variabile, 
permette di sintonizzare il circuito di 
ingresso sulla frequenza che si desidera 
ricevere, e C4 accoppia il segnale in ar¬ 
rivo direttamente all’elettrodo «gate» del¬ 
lo stadio Tr2. 

Lo stadio superiore, Tri è collegato 
in modo tale che l’elettrodo «gate» svol¬ 
ga una funzione di controllo, mentre 
all’elettrodo «drain» viene collegato il 
circuito risonante di uscita, costituito 
da C7 ed L2, in parallelo Ira loro. Tra¬ 
mite la presa intermedia B, disponibile 
lungo l’avvolgimento di L2. viene reso 
disponibile il segnale di uscita che, sem¬ 
pre tramite cavo coassiale, viene appli¬ 
cato alfingresso del sintonizzatore. 

Il disegno di figura 14 rappresenta la 
tecnica realizzativa di un trasformatore 
che può essere facilmente costruito 
impiegando un piccolo supporto in fer¬ 
rite adatto all’allestimento di un ali¬ 
mentatore bilanciato da 400 12. Il dise¬ 
gno mette in evidenza la tecnica di al¬ 
lestimento dell’avvolgimento di ingresso 
e di quello di uscita, e chiarisce anche 
quali sono le dimensioni del nucleo, e 
lo schema elettrico del trasformatore, 
così come è stato concepito per ottenere 
le migliori condizioni di funzionamento. 

L’articolo passa in seguito alla de¬ 
scrizione della basetta a circuiti stam¬ 
pati, sulla quale è possibile montare tut¬ 
ti i componenti che costituiscono il di¬ 
spositivo di figura 13, il cui aspetto è 
riprodotto dal lato rame alla figura 15: 
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~ Veduta dal lato rame della basetta a circuiti stampati sulla quale è 
possibile montare il dispositivo il cui schema elettrico è stato illustrato alla fi¬ 
gura 16. 1 


questa figura riporta anche i vari com¬ 
ponenti nel loro simbolo grafico, identi¬ 
ficandone cosi in modo inequivocabile 
la posizione. Si noti che, nonostante la 
semplicità del circuito stampato, non 
sono previsti incroci tra le connessioni, 
che sono tutte presenti da un solo lato 
della basetta. 

I resistori RI ed R4 sono i soli com¬ 
ponenti che attraversano la striscia di 
collegamento i cui forti terminali sono 
identificati dai simboli «b» ed «s». Ol¬ 
tre a ciò, i circuiti accordati di ingresso 
(L1-C3) e di uscita (L2-C7) sono stati 
disposti in corrispondenza delle estremi¬ 
tà della basetta in senso longitudinale, 
allo scopo di evitare accoppiamenti pa¬ 
rassiti. Tali accoppiamenti vengono ul¬ 
teriormente neutralizzati con Fimpiego 
di urto^schermo stagnato, la cui posizio¬ 
ne viene rappresentata dalla linea trat¬ 
teggiata diagonale che attraversa la ba¬ 
setta a circuiti stampati in prossimità del 
centro, che deve essere saldata soltanto 
dal lato massa, visibile lungo il bordo 
orizzontale inferiore della basetta. 

Dopo aver chiarito le caratteristiche 
di funzionamento, di realizzazione e di 
messa a punto di questo primo dispo¬ 
sitivo, l’articolo descrive anche l’ampli¬ 
ficatore tipo BF 200, che prende il no¬ 
me dai due transistori impiegati, che 
vengono appunto contraddistinti da que¬ 
sta sigla. Lo schema elettrico di questo 
amplificatore è il lustrato albi figura 16, 
e consistè evidentemente in questi due 
soli stadi, del tipo #n-p-n», impiegati 
entrambi nella classica configurazione 
con base a massa. 

Anche in questo caso, vengono usate 
due induttanze per il circuito di ingresso 
e quello di uscita (rispettivamente LI 
ed L3). La prima di esse è soltanto del 
lipo L a nucleo regolabile, e permette 
di ottenere la sintonia sul canale desi¬ 
derato. La seconda è invece provvista 
dì una presa intermedia (B), dalla qua¬ 
le viene derivato li segnale che — tra¬ 
mile il consueto cavo coassiale *— vie¬ 
ne applicato all’ingresso del sintoniz¬ 
zatore. 

Anche per questo secondo dispositi¬ 
vo l’articolo riproduce la struttura del 
circuito stampato, nel modo illustrato 
alla figura 17. Si tratta anche qui di una 
basetta di minime dimensioni, la cui 
realizzazione risulta piuttosto facilitata 
dalla presenza di poche connessioni, 
tutte a struttura geometrica abbastanza 
regolare, il che evita la maggior parte 
delle difficoltà che di solito si incontra¬ 
no durante il procedimento di realiz¬ 
zazione di un circuito stampato. 

Anche per questo secondo dispositi¬ 
vo viene descritta dettagliatamente la 
tecnica realizzativa e di messa a punto, 
e vengono forniti i dati costruttivi delle 
bobine, sia per quanto riguarda le di¬ 
mensioni fisiche, sia per quanto riguar¬ 
da invece le caratteristiche dei condut¬ 
tori, la distanza degli avvolgimenti, ecc. 

Un ultimo paragrafo fornisce un’idea 
di notevole utilità per la realizzazione 
di un circuito di alimentazione, adatto 
all’impiego con entrambi i tipi di am¬ 
plificatori descritti. 


LA REALIZZAZIONE 
DEI CIRCUITI STAMPATI 

(Da «Everyday Electronics» - 6/73) 

La tecnica realizzativa dei circuiti 
stampati è già stata oggetto di numerosi 
articoli pubblicati dalla quasi totalità 
delle riviste di categoria. Ciò nonostan¬ 
te, la lettura di un ulteriore articolo 
dedicato a questo tipo di lavoro può 
essere di un certo interesse, soprattutto 
in quanto espone alcuni pratici miglio¬ 
ramenti, che sono stati escogitati allo 
scopo di semplificare l’allestimento di 
un circuito stampato, eccelerandone la 
realizzazione, ed evitando gli inconve¬ 
nienti che precedentemente venivano 
spesso riscontrati. 

La tecnica che viene descritta in que¬ 
sto caso si basa sull'impiego di partico¬ 
lari penne, che depongono sulForiginale 
strisce nere perfettamente opache, e su¬ 
scettibili quindi di essere fotografate 
con la massima precisione possibile. 

Come viene accuratamente descritto 
nell’articolo la prima operazione consiste 
nello studiare la posizione dei compo¬ 
nenti mediante un foglio di carta milli¬ 


metrata, sul quale è possibile riprodurre 
nel modo più preciso possibile le dimen¬ 
sioni dei vari componenti, identificando 
nel contempo la posizione dei diversi 
terminali, secondo un modulo standar¬ 
dizzato, dovuto appunto all’impiego del 
reticolo. 

Una volta stabilita la posizione dei 
diversi componenti sul disegno, preve¬ 
dendo tutti i possibili accorgimenti per 
evitare incroci nelle connessioni, che ri¬ 
sulterebbero impossibili in quanto Fin¬ 
terò circuito deve essere adagiato su di 
un unico piano, costituito dal lato rame 
della basetta a circuiti stampati, le zo¬ 
ne lungo le quali il rame dovrà rimanere 
presente per l’esecuzione delle diverse 
connessioni vengono tratteggiate, allo 
scopo di identificarne la lunghezza, la po¬ 
sizione, l’orientamento, la superfìcie ecc. 

L’operazione successiva consiste nel 
delimitare le dimensioni della basetta 
isolante, sul Iato del quale è presente lo 
stato uniforme di rame, che deve essere 
perfettamente pulito, in modo da non 
presentare tracce di grasso, di ossido, 
ecc., che potrebbero compromettere l’ap¬ 
plicazione del materiale «resist», non- 
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ria IR Ounttm tasi del processo di incisione: in «A» riproduzione mediante carta carbone del disegno che identifica la 
s rut L dellf%» le zone in rame sono state rivestite col materiale «resist» e la basetta e pronta per 
f bagno di incisione. In «C» è riprodotto l’aspetto della basetta dopo l’asportazione del rame mediante l acido, ed in «D» 
è illustrata la basetta dal lato^rame, dopo l’applicazione dei componenti e la relativa saldatura. 



Fig. 19 - Aspetto del disegno originale 
del circuito stampato, attraverso il qua¬ 
le viene ricavata la matrice mediante 
carta carbone, di cui alla figura 18-A. 
Questa tecnica di realizzazione permet¬ 
te un notevole risparmio di tempo . 


ché l’effetto degli acidi che devono in¬ 
taccarne la superfìcie. 

La figura 18 è costituita da quattro 
sezioni, che chiariscono quattro delle 
fasi più importanti attraverso le quali 
il circuito stampato viene allestito. In 
A viene illustrato il metodo con il quale, 
con l’aiuto della carta carbone si trac¬ 
cia la struttura fondamentale sul lato 
rame della basetta. In B è visibile lo 
stesso lato della basetta dopo Lapplica- 
zione del «resist», e dopo l’essiccazione. 
In tali condizioni, il supporto è pronto 
per essere sottoposto al procedimento 
di corrosione. 

Dopo che l’acido ha provveduto ad 
asportare le parti in rame non deside¬ 
rate, la basetta si presenta dal lato rame 
nel modo chiaramente visibile in C: 
le sezione D della figura — infine — 
mette in evidenza sempre il lato rame 


della basetta, dopo l’applicazione dei 
componenti, e la saldatura dei relativi 
terminali. 

La figura 19 rappresenta invece il di¬ 
segno della traccia originale così come 
deve essere eseguito per ottenere i di¬ 
versi passaggi illustrati alla figura 18 , 
evitando sbavature dei contorni, e limi¬ 
tando le zone di rame alla superficie 
effettivamente necessaria, allo scopo di 
evitare fenomeni di dispersione, accop¬ 
piamenti parassiti, eco. 

Un paragrafo descrive con sufficiente 
ricchezza dì particolari il metodo di 
asportazione del rame mediante il ba¬ 
gno addo, dopo di che far ti colo descri¬ 
ve la tecnica dì perforazione e di rive¬ 
stimento, i più semplici accorgimenti 
tramite i quali viene effettuato il mon¬ 
taggio dei componenti, c le principali 
norme di collaudo che assicurano un 
risultato più che soddisfacente. 
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i lettori 
ci iscrivono 


a cura di P. SOATI 



In considerazione dell’elevato nu¬ 
mero di quesiti che ci pervengo¬ 
no, le relative risposte, per lettera 
o pubblicate in questa rubrica ad 
insindacabile giudizio della reda¬ 
zione, saranno date secondo l’or- 
dine di arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d’ur¬ 
genza non possono essere prese in 
considerazione. 

Le domande avanzate dovranno 
essere accompagnate dall’importo 
di lire 3.000* anche in franco¬ 
bolli a copertura delle spese po¬ 
stali o di ricerca, parte delle quali 
saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sia pos¬ 
sibile dare una risposta soddisfa¬ 
cente. 

* Per gli abbonati l’importo è 
ridotto a lire 2.000. 


Sigg. TORELLI G. - Novara, 

SURACE F. - Catania 

Stazioni stereofoniche 
(FM e telediffusione) 

Effettivamente si fa una certa confu¬ 
sione fra i programmi radio stereo¬ 
fonici emessi in modulazione dì fre¬ 
quenza e quelli telediffusi. 

I programmi radiofonici a modulazio¬ 
ne di frequenza sono trasmessi in tre 
riprese giornaliere (alle ore 1550, 2000 
e 2100} soltanto dalle stazioni dì Mila¬ 
no 102,2 MHz, Napoli 103,9 MHz, Ro¬ 
ma 100,3 MHz e Torino 101,8 MHz. Il 
programma irradiato è identico a quello 
telediffuso con la differenza che nella 
emissione delle ore 21 viene trasmesso il 
programma previsto in filodiffusione il 
giorno dopo. 

Le stazioni di filodiffusione irradiano 
programmi stereofonici dalle ore 1530 
alle ore 1630 (IV e VI canale). 


All atto della compilazione della pre¬ 
sente risposta le città in grado di assi¬ 
curare il servizio di filodiffusione sui 
sei canali previsti sono le seguenti: 

Roma, Torino , Novara, Milano, Ber¬ 
gamo, Brescia, Como, Monza, Varese, 
Padova. Treviso, Verona, Vicenza , Trie- 
ste, Udine, Bolzano, Trento. Firenze , 
Siena, Napoli, Salerno, Caserta, Bari f 
Fùggja, Lecce ; Genova, La Spezia , Ra¬ 
pallo, Savona, Bologna , Ferrara, Mode¬ 
na, Parma, Reggio Emilia ; Rìmini, Ve¬ 
nezia, Palermo, Catania, Messina, Sira¬ 
cusa, Cagliari. 

Per effettuare un impianto di filodiffu¬ 
sione occorre rivolgersi direttamente alla 
SIP. Il costo di un impianto del genere 
è il seguente: Lire 6.000 una volta tanto 
al Tatto della richiesta per rimpianto con 
una sola presa e con sviluppo massimo 


di 10 m di cavetto . Lire 1.000 ogni tri¬ 
mestre con addebito sulla bolletta telefo¬ 
nica. Per ogni presa supplementare è 
dovuto un supplemento , una volta tanto, 
di lire 3.000. 

Naturalmente occorre essere in pos¬ 
sesso dell 1 abbonamento alle radioaudi- 
zioni e di un apparecchio ricevente per 
filodiffusione. 


Sig. PUDDU S. - Cagliari 

Satelliti artificiali per la radionavigazione 

1 satelliti artificiali sono giù utilizzati 
da tempo per usi di navigazione tanto 
nel campo meteorologico quanto per 
altri impieghi pratici quali il rilevamen¬ 
to del punto nave ed altre applicazioni 
del genere. 
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On ni unità della rete di stazioni a terra 

e di boe meteo - oceano g rafiche 

rileva i seguenti parametri: 


Indice della boa o della stazione, 

pressione, 

tempeiatura, 

umidità, 

velocità del vento, 

■ direzione del vento, 

• radiazione solare, 

-quantità di precipitazioni, 

* temperatura superficiale del mare, 
'moto ondoso e correnti marine. 


O perazioni ese g uite dai satelliti 

. ripresa dei sistemi nuvolosi nel visibile 
* ripresa dei sistemi nuvolosi nell'Infrarosso 

- sondaggio verticale di temperatura 

- distribuzione tridimensionale di alcuni componenti atmosferici (H2O, CO2Ì 

- ricezione e trasmissione al centro di elaborazione dei dati 

rilevati dalle stazioni e dalle boe meteo - oceanografiche automatiche. 


Raccolta e trasmissione dei dati meteo - oceanografici 

Il Centro comanda il satellite ®; il satellite interroga le boe 
e le stazioni a terra @ ©, ne riceve i dati ® ® 
che sono quindi trasmessi al Centro © 


Unità 

della rete nazionale 
di stazioni 
meteorologiche 
automatiche 




visione. 

L’argomento è già stato trattato nel¬ 
la rivista ELETTRONICA OGGI e 
prossimamente sarà ripreso con altri ar¬ 
ticoli. 

La figura l si riferisce ad esempio al¬ 
l'impiego pratico di ben cinque satelliti 
artificiali della Terra per vari usi (ra- 
diocomunicazioni, rilevamenti, osserva¬ 
zioni scientìfiche) da parte del coman¬ 
dante Cùusteau che si trovava a bordo 
della nave Calipso. 

Detti esperimenti sono stati effettuati 
in collaborazione con la NASA ed i col- 
legamenti in questo caso sono stati assi¬ 
curati dai satelliti ATS3 e ERTS1. 

La figura 2 si riferisce invece allo sche¬ 
ma sintetico generale del progetto del 
sistema di satelliti meteorologici per la 
regione Mediterranea . 

Sig. RICCIO F. - Roma 
Schemi di radioapparecchi esteri 

Se si desidera avere una rassegna ab¬ 
bastanza completa di schemi relativi a 
televisori, radioricevitori t registratori, 
autoradio ecc. di produzione estera ; te 
consigliò Vacquistò dei sei volumi di 


RADIO AND TELEVISION SERVI- 
CING (1967 -r 1973) editi da PUR- 
NELL BOOK SERVICE , P.O. Box 20 
ABINGDON, Berks OHX144HE in cui 
sono compresi schemi degli apparecchi 
delle seguenti case: 

Aiwa, Alba r Baird, Band and 
Olufsen, Blaupunkt, BRC, Bush, Cos- 
sor, Crown f Dansette, Decca , Defiant. 
Pulci Dynatron, Eddystone. Ecko, 
Elìzabethan, Ferguson, Ferranti, Fide- 
Uty k GEC, Grundig, Hacker, Hai 
cyon, HMV t Hitachi, Inviata, ITT/KB, 
fugoelektra, Ktinger, Loewe. Opta T Mar¬ 
cani phone, Master a dio, M onagro m, 
Murphv, National, Nìvico, Perido, Peto 
Scott, Pbìlico, Philips, Portadyne, Pye. 
Radiomobile, Radionette, RGD, Po¬ 
ter ts, Radio r Robux t Sanyo, Sharp , So- 
bell. Sony, Standard, STC, Stella 0 Ste- 
reosound, Telefunken, Teìetron, Thom 
Sanyo, Ultra, Vati der Molen,, World 
Radio, Thom Consumer, Elpìco , Rigan¬ 
do (URSS), Waltham. 

Oltre a circuiti integrati della Mut- 
lard t e schemi elettrici di apparecchi 
di ogni genere di altre marche . 

lì prezzo delVopera in Inghilterra è 
dì tire sterline 27,75, 


Sig. BIANCHI - G. - Milano 
Analizzatori di spettro a tempo reale 

Al termine tempo reale si danno in 
genere tre significati distinti: il primo T 
che è anche il più importante f si riferi¬ 
sce ad un analisi al 100 % mediante il 
quale le caratteristiche di un segnale 
sono tutte rappresentate nello spettro 
senza alcuna esclusione . I migliori ana¬ 
lizzatori coprono una gamma sino a 
10 kHz. L’analisi in tempo reale agisce 
in modo che lo spettro caratterizza com¬ 
pletamente il segnale d'ingresso. Even¬ 
tuali dati causali sono analizzati in tem¬ 
po minimo e Vanalisi fornisce il massimo 
miglioramento che si può ottenere teo¬ 
ricamente, del rapporto segnale/distur¬ 
bo. 

Il secondo significato di tempo reale 
corrisponde a «molto rapido». 

Con un ATR (analizzatore tempo rea¬ 
le) è possibile analizzare un numero 
nettamente maggiore dei dati rispetto a 
quelli analizzabili, ad esempio, con i tra¬ 
dizionali analizzatori di spettro a vobu- 
ìazione. Ciò consente di effettuare in po¬ 
chi giorni degli esperimenti per i quali 
occorrerebbero con i mezzi normali al¬ 
cuni mesi. 
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Fig. 3 - Diagramma eseguito con un analizzatore di spettro in tempo reale relativo 
ad un cuscinetto, sulla base di unità rotazionali. 


Un terzo significato del tempo reale 
indica l'abilità dell’ATR a vobulare 
molto rapidamente lo spettro in modo 
che la rappresentazione dei segnali su 
un normale oscilloscopio non appaia in¬ 
termittente. 

Venti sweep al secondo, cioè 50 ms 
per sweep, sono ad esempio sufficienti 
per ottenere una rappresentazione oscil- 
loscopica continua. 

E’ ovvio pertanto che uno strumento 
di questo genere è assolutamente indi¬ 
spensabile quando si vogliano avere a 
disposizione delle analisi di spettro rela¬ 
tive a rumori, vibrazioni, acustica 
subacquea, ed altre misure del genere. 
Nel caso da tei prospettato, ad esempio, 
Vanalisi di motori rotanti, cuscinetti, e 
qualsiasi altra macchina periodica, si può 
meglio comprendere se la rappresenta¬ 
zione viene fatta sulla base di unità della 
velocità rotazionale piuttosto che in va¬ 
lori assoluti di frequenza. In questo mo¬ 
do variazioni di velocità anche ampie 
non mutano la disposizione nel diagram¬ 
ma di componenti in relazione alla velo¬ 
cità stessa come mostra la figura 3. 

La figura 4 si riferisce aWATR model¬ 
lo U A 500 della Federai Scientìfic rap¬ 
presentata in Italia dalla ditta Vianello 
di Milano alla quale potrà rivolgersi a 
mio nome per avere ulteriori informazio¬ 
ni (Via Crivelli, 12 - 20122 Milano). 

Sig. MOROSINI D. - Venezia 
Abbreviazioni meteo in RTF 

Nei testi delle informazioni meteo tra¬ 
smesse in chiaro, cioè non secondo un 
prestabilito codice (ad esempio Meteo- 
mar) e specialmente in radiotelegrafia e 
facsimile sono usate alcune delle abbre¬ 
viazioni nelle quali sono comprese quel¬ 
le che Lei mi ha inviato in visione. An¬ 
che per comodità di qualche altro lettore 
elenco queste abbreviazioni convenzio¬ 
nali: 

C = gradi centigradi (per la temperatu¬ 
ra) può anche riferirsi ad altro tipo di 
grado purché specificato. CB — cumu- 
lonembi. COT = sulle coste. F = for¬ 
za del vento. FT = piede (dalf inglese 
feci). GIVI I ~ tempo medio di Gree- 
wìch. GRADII = gradualmente (e non 
grado come Lei ha scritto, questa 
abbreviazione deriva dall'inglese gradual- 
ly). ICE = formazione di ghiaccio (ge¬ 
neralmente a bordo). INS == pollici (da 
inches per la misura della pressione ), 
INTER = intermittente. KM ~ chilome¬ 
tri. KMH = chilometri all'ora. KTS = 
nodi (dall'inglese knots). Ricordare che 
un nodo corrisponde ad un miglio all' 
ora. LOC = localmente, locale. M = 
metri. MAX = valore massimo. MB = 
miUibar (per la pressione) ( ML — miglia 
inglesi cioè mites. MN = valore minimo. 
MOV = che si muove o meglio che si 
sposta (dalTinglese rnoving ). MPH = 
miglia inglesi al fora. MS — meno (per 
indicare le temperature inferiori allo ze¬ 
ro). NC = senza alcuna variazione. 
NM = miglia nautiche. OCNL = even¬ 
tualmente, occasionalmente. PROB = 
probabile. PS = più (per indicare le 
temperature sopra lo zero). QUAD = 
quadrante. RAPID = rapidamente. 


SLW lentamente (dall'inglese slow- 
ly). TU = tempo universale (ora GMT). 
VIS = visibilità. VRBL = variabile. 
YD = yard (misura inglese). Z — 
ora Zeta (= ora GMT = ora TU). 

Sigg. CORRADI F. - Roma, 

DE MARIA F. - Napoli, 

ROSSINI D. - Milano 

Stazioni radiofoniche e SWL 

1 motivi per cui i centri di controllo 
sono in grado di ricevere quasi tutte le 
emittenti radiofoniche ad onde corte del 
mondo nel giro di poche settimane è do¬ 
vuto ai seguenti motivi: 

a) essi dispongono di personale spe¬ 
cializzato nell'ascolto delle emittenti ra¬ 
dio di ogni genere e che ha particolare 
esperienza nel campo dei servizi di inter¬ 
cettazione e di individuazione. Una e- 
sperienza che ben di fidi mente, per una 


serie di molti motivi, può essere acqui¬ 
sita da un SWL. 

b) il dato più importante che caratte¬ 
rizza una emittente radiofonica ovvia¬ 
mente è l'annuncio che può essere dato 
in lingue diverse alcune delle quali del 
tutto sconosciute a chi ascolta. Con V 
esperienza è però possibile individuare 
tali emissioni anche se trasmettono in 
dialetti africani, indiani molto difficili 
da comprendere. 

cì ì centri di ascolto sono dotati, oltre 
che di ricevitori professionali (figura 5) 
di classe superiore, di apparecchiature 
per le misure di precisione della fre¬ 
quenza (la stabilità delle stazioni può 
variare da qualche kilohertz per le sta¬ 
zioni più scadenti ad alcuni millesimi di 
Hz per i moderni trasmettitori). La fre¬ 
quenza e l'ordine della sua stabilità ha 
un'importanza molto elevata per l’indi¬ 
viduazione di una stazione sconosciuta. 

cl) la possibilità di avere a disposizio- 



Fig. 4 - Il nuovo analizzatore-mediatore di spettro FEDERAL SCIENTÌFIC 
UA-500, Ubiquitos, per misure in tempo reale di rumori, vibrazioni, acustica su¬ 
bacquea ed aerea ed altre applicazioni. 
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Fig. 5 - Due ricevitori professionali della Redifon Telecommumcations. Ilj 
R551, munito di sintetizzatore per sintonia continua nella g a mmai fra 15 k 
e 30 MHz, ed il secondo con commutatore a dieci canali nelle gamme 255 - 525 kH , 
1,5 - 30 MHz. Entrambi sono adatti per la ricezione di qualsiasi tipo di servizio. 


ne una vasta serie di antenne (general¬ 
mente rombiche ed altre del tipo loga¬ 
ritmico) le quali consentono dì indivi- 
duare con un elevato grado di precisione 
la provenienza delle emissioni. 

Esistono anche altri fatti che non è il 
caso di ricordare, comunque posso assi¬ 
curare i richiedenti che con un buon ri¬ 
cevitore e possibilmente con un doppio 
sistema di antenna , una orizzont/mg ral¬ 
tra verticale, è possibile ascoltare e in¬ 
dividuare nel giro di poche settimane al¬ 


cune centinaia di stazioni radiofoniche 
molte delle quali lontane. Ad esempio le 
stazioni australiane, quelle delTIndia, del 
Pakistan, della Nuova Zelanda, del 
Giappone, della Cina e cosi via, possono 
ad esempio essere ricevute regolarmente 
poiché a loro volta impiegano antenne 
direttive verso i vari paesi ai quali sono 
destinate le emissioni, e dei trasmettitori 
di alta potenza. 

Nelle ore notturne, specialmente du¬ 
rante la stagione autunnale ed inver¬ 


nale è possibile Vascolto delle numerose 
emittenti centro-sud americane, anche di 
debolissima potenza, che trasmettono 
nella gamma delle frequenze equatoriali. 

Si tratta di un ottimo esercizio special- 
cialmente per abituarsi ad identificare 
tramite l’annuncio le varie stazioni. 

Ovviamente essendo in possesso dello 
orario di trasmissione che può essere ri¬ 
chiesto agli enti o privati che gestiscono 
le stazioni il compito è enormemente fa¬ 
cilitato. Occorre però tenere presente che 
detti orari devono essere aggiornati per¬ 
ché mutano in funzione del mutare delle 
stagioni e per esigenze di carattere tec¬ 
nico. 

L’elenco a cui fa riferimento il signor 
Rossini aggiornato a tutto il mese cor¬ 
rente è in nostro possesso: per ovvie 
ragioni non possiamo inviargliene copia 
anche perché una volta che abbiamo e- 
saudito una richiesta del genere essa è 
stata sfruttata per altri fini * 

Il signor De Maria non ha avuto la 
risposta che desiderava dai due enti ai 
quali si è rivolto perché evidentemente 
ha fatto confusione. 

Radio Madagascar dipende dalla Rii- 
diùdifj usion-Télévision Nat tonai e Mala- 
gsy. Box Postai 442 TANANARIVE e 
nòti da MALAWl Broadcasting Corpora¬ 
tion la cui sede è a Blantyre (B.P. 453). 

Le potenze denunciate agli organi in¬ 
ternazionali ben difficilmente corrispon¬ 
dono a quelle di esercizio. Per ragioni 
tattiche politico-commerciali frequente¬ 
mente le potenze sono superiori a quelle 
di esercizio ma non dì rado anche infe¬ 
riori. 

Sig. BRUNI D. - Roma 
Elaboratore elettronico per studio 

Le apparecchiature professionali han¬ 
no sempre un prezzo elevato altrimenti 
le loro caratteristiche non potrebbero es¬ 
sere tali da soddisfare Vesigenze di chi 
li richiede. 

Pertanto se Lei desidera acquistare un 
calcolatore avente le caratteristiche in¬ 
dicate nella sua lettera ovviamente dovrà 
rassegnarsi a spendere qualcosa di più 
del previsto. 

Personalmente penso che ad esempio i 
calcolatori TEKTRONIX della serie 
TEK21 e TEK31 siano veramente in gra¬ 
do di soddisfare i requisiti che Lei richie¬ 
de (figura 6). 

Pertanto le consiglio di rivolgersi di¬ 
rettamente alla SILVERSTAR (20, Via 
dei Gracchi 20146 Milano) a mio nome 
chiedendo chiarimenti ed opuscoli sui 
suddetti calcolatori. 


Sigg. Ing. F. CARRI - Trieste 
N. GUIDI - Roma 


Generatore elettronico di fischi 


Fig. 6 - Calcolatore Tektronix della serie TEK 31 particolarmente studiato per usi 
scientifici marketing ed altre applicazioni del genere. 


Tutti i dati a nostra disposizione, 
relativi al circuito elettrico di un gene¬ 
ratore di fischi per locomotiva, recen¬ 
sito nel n° 12/1972 della rivista, sono 
stati resi noti. 

I valori dei condensatori Cl, C2 e 
C3 dovranno essere scelti fra 0,005 e 
0,05 \iF in funzione della frequenza del 
fischio che si desidera ottenere. 
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Continuiamo in questo numero 
la pubblicazione, iniziata sul 
numero 1/73, di una serie 
dì tabelle di equivalenza 
fra semiconduttori di di¬ 
versa fabbricazione e semicon¬ 
duttori di produzione Philips^ 


EQUIVALENZE 
E DATI TECNICI 
DEI SEMICONDI 


TJ 


Tipo 

CoM ruttori 1 

< >rri Aponrimtr 
Philipp 

Contenitori- 

M 

K 

C 

A 

Dati tr 

VRM 

B 

miri rii 

vrwm 

(V) 

c 

-i tipi ripr 

'F(AV) 

(rnA) 

D 

trtali arila 

IFM 

(mA) 

E 

prima rolonn 

C I 

(pF) 

F 

H 

)er Vr 

(V) 

_ < )«WI 

porri 

C = ’ IT ' H 

Conimi - 

torr 

r\ anioni »i;l 

«ponili- ntr Philip* 

= v f; k = , r'- l = | fsm 

valore valore 
inferiori suDeriore 

IN 70 

SF 

OA 95 

pn-f ,& 

90 


! 30 





HK. 

A 

IN 87 4 

T 

AA 119 

00-7 G 

25 


50 

- 




CK 

A 

IN 198 

T 

OA 91 

t>n-7 c. 

80 


30 

- 




K 

AC 

IN 424 A 

SF 

(BAX 16) 

0.0- 7 c 

150 


225 




SOD-17 

C 

HK 

IN 456 

F » S E 

(RAW 62) 

Do-? e. 

35 


90 

270 



DD-35 

CD 

A 

IN 4 5 9 

c 

(RAX 17) 

DO- 7 G 

1 75 


40 

125 

6- 

0 

SOD-17 


CDEK 

IN 4R5 0 

F 

(BAX 17) 

DO-7 G 

175 


200 

450 

6- 

0 

SOD-17 

D 

Ehk 

IN 537 

I *R*T],S 

(BY 127) 

DO- 3 

100 


750 




S OD- 18 

K 

ACL 

IN 541 

T 

AA 119 

DO-7 G 

3 


u 

100 




K 

A 

IN 64 3 

TI 

(BAX 16) 

00-7 | 

175 


40 

175 



D0-35 

A 

CD 

IN 64 9 

SE 

(BY X 10) 

00-7 G 

600 


400 

1250 



DO-14 

C 

ADK L 

IN 65 8 

T!,F 

(BAX 16) 

DO-7 G 

100 


100 

300 



SOD-17 


ACDHK 

IN 65 9 

TI 

8AX 16 

DO-7 G 

5 0 


100 

320 



DO-35 


AC 

IN 660 

TI 

BAX 16 

DO-7 G 

100 


100 

320 



DO- 3 5 


AC 

IN 661 

TI 

(BAX 16) 

DO-7 G 

200 


40 

320 



DO-35 

A 

C 

IN 662 

TI ,F 

BAX 16 

DO-7 G 

80 


40 

175 



D0-35 

GK 

AC DH 

IN 663 

TI 

BAX 16 

DO-7 G 

80 


40 

225 



DO-35 


AC D 

IN 914 

P*F,TI,I,SE 

IN 914 

SOD-17 G 

100 


75 

225 

4- 

0 




IN 914 A 

P.FfTI,I,SE 

IN 914 A 

SOD-17 G 

100 


75 

225 

4- 

0 




IN 914 B 

P.F,TI,I,SE 

IN 914 R 

SOD-17 G 

100 


75 

225 

4- 

0 




IN 915 

TI 

BAW 62 

(2X 6) G 

50 


75 

225 

4 

0 



A 

IN 916 

P 

IN 916 

SOD-17 G 

100 


75 

225 

2- 

-L 

0 
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diodi 


Pipo 


pHimll^rr 


( inrrlÉpH ■b■Ir uH* 

Philip. 


Contenitore 

M ! V RM 
K | 

G ; ì (v> 


X U C 0 E ¥ 

Dati tecnici dei tipi riportali nella prima colonna 

C P er VR 


|VRWM I !FlAV| Ifm 


lpF| 


{VI 


Osservazioni sul 
corrispondente Philips 

C = t n ;H- V F ;K=1 R ;L = 1 FSM 

Conteni - j valore j valore 
tore inferiore superiore 


IN 916 fi 

P 

IN 916 A 

SOD-17 

G, 

100 

% 

'5 ! ; 

?25 ; 

2- 

0 




IN 916 fi 

F 

IN 916 B 

SOD-17 

G 1 

100 

1 

■5 ; 

125 ; 

>- 

0 




IN 917 

TI 

BAH 62 

(2X6) 

I 

G 

30 


;o 

150 

2,5 

0 

DO-35 


ACD 

IN 2069 

TI 

(BYX 36/600) 

(SODI B ) 

K ! 

400 


r 50 ( 

i>000 



DO-15 

0 

AC 

IN 2070 

Tt 

(BY 127) 

(SODI 8 ) 

K 1 

400 


75 0 

6000 

1 


| 


ACD 

IN 2071 

Tl 

( BY 127) 

< S0D18) 

K 

600 


750 i 

bOOO 





ACD 

IN 2867 

t> 


L= 11 


1500 


?50 

eco 



I 

H 

CDK 

IN 3062 

F,SF 

BAH .62 

DO-7 

G j 

50 


75 

225 

l- 

0 



AEGK 

IN 3063 

F*S£ 

BAH 62 

DO-7 

G 

50 


75 

225 

2- 

0 

1 


AEHK 

IN 3064 

Tl » SE 

BAX 16 

DO-7 

G 1 

50 


11 5 

225 





CD 

IN 30 70 

F,£E 

t BAX 16) 

DO-7 

G 

175 

I 

150 

300 

5- 

0 


A 

CDEGH 

IN 3282 

0 

(BYX 10) 

DO-7 

| 

1000 


100 

400 



DO-14 

H 

ACD 

IN 3283 

0 

(BYX 10) 

DO-7 

| 

1500 


100 

400 



00-14 

H 

CD 

IN 3592 

se 

AA2 18 

DO-7 

G ! 

25 


100 I 

450 


0 



C 

IN 3595 

S£tE 

(BAX 15) 

DO-7 

1 

G 

- 


- 

900 

8- 

0 

SOD-17 

GK 

AC EH 

IN 3600 

SE»F 

(BAX 12) 

DO-7 

G 

50 


2 00 

10000 

2, 5- 


SOD-17 

° 

acegk 

IN 3754 

R 

( BY 127) 

( TO-1 ) 

M 

100 

j 

130 

- 





AC 

IN 3880 

SE 

BYX 50/200 

DO-4 

M 

100 


7500 

20 A 



1 

cdl 

G 

IN 3881 

SE 

BYX 50/200 

DO-4 

H 

200 

j 

7500 

20 A 




DDL 

G 

IN 3883 

SE 

BYX 50/400 

DO-4 

H 

400 


7500 

20 A 



j 

CDL 

G 

IN 3890 

SE 

BYX 30/200 

DO-4 

M 

100 


15 A 

35 A 





ALG 

IN 3891 

SE 

BYX 30/200 

DO-4 

M 

200 


15 A j 

35 A 





LG 

il 3 893 

SI¬ 

BYX 30/400 

1)0-4 

M 

A 0 0 


;|t A 

32 i 






1 il 4(H11 

TI,! 

( BY 127) 

[DO- 14 ) 

K 

5 4 


1000 

10000 



sn®- ih 

c 

A 

li\ 4 nflS 

TI , I 

(BY 127) 

(DO- 14 ) 

K 

100 


pi 0 0 

10000 




c 

A 

IN 4003 

T I , I 

( BY 127) 

( 0%- 14 ) 

K 

| 2 00 


i offe 

l al» 0 



son-iu 

1 T - 

A 

1 N 4 004 

T1,I 

( BY 127) 

'(DO- 1 4) 

K 

j 400 


; 1000 

iap®o 



son-iF 

t 

A 

lf*f *05 

TI,I 

( BY 127) 

( DO-14 ) 

K 

! 60 0 


1000 

■ 10000 



SOO-li 

£ 

A 

IN 400 6 

TI , I 

(BY 127) 

( DO-14 ) 

K 

B00 


1000 

1 mr 0 



SflD-lF 

£ 

A 

l|§ 40 0 7 

T I , I 

( BY 127) 

1 ||j- 14) 

K 

1000 


1000 

1 10000 



sor- 

Af. 


IN 4148 

P ,0,1 , T , SE , F 

IN 4148 

'‘gir 3 5 

#1 1 

I 100 


7A 

22 6 

4 - 

f) 




IN 4149 

T 

IN 4 L 48 

00-35 

6 

75 


!ji$$ 






F 

IN 4 l 5Q 

P t£F 

IN 4150 

DO-35 

G 

50 


300 

600 

?, 5- 

Jf 




IN 4151 

P i T » 1 *8 

IN 4151 

DO-35 

tò 

50 


113,00 

600 

2 

li 0 




IN 4152 

FrSE 

(BAV 10) 

DO-35 

G 

30 


1 io 

- 

2- 

n 



AtFK 

IN 4153 

T 

(BAV 10) 

DO-35 

G 

5° 


150 

- 

f « j 

1 ' G 



AC F K 

IN 4 154 

Tilt I 

IN 4154 

' DO-35 

G 

25 


300 

600 

" % 

4 




IN 4244 

m 

(BA 182) 

DO-7 

G 

10 


50 

150 

0,8- 

0 

ÌÌfi-2 3 


AC EH 

IN 4376 

F 

(BAX 13) 

DO-7 

G 

10 


5| 

l.p 

1- 

| Q 

scn-i7 

K 

ACF& 

IN 43B3 

I 

( BY 127) 

DO- 29 

G 

200 


1 §f& 

10000 



‘ -SfD- 18 

CK 

A 

IN 4385 

I 

BY 127 

DO- 29 

G 

600 


100® 

10000 



SOD- 18 

ik 

A 

IN 4446 

P,D,ItT,St,F 

IN 4446 

DO-3 5 

G 

100 


' |75 


4- 

n- 




IN 4447 

T 

IN 4446 

DO-35 

G 

75 


150 

- 





F 

IN 4448 

P,D,I,T» SE,F 

IN 4449 

I [jp 0—35 

G 

100 

| 

75 

225 

4- 

c 
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«llodi 


Tipo 

Costruttore 

Corrispondente 

Philips 

Contenitore 

M 

K 

C 

A 

Dati te 

VRM 

B 

mici rit 

Vrwm 

(V) 

c 

‘i tipi ripi 

lF(AV) 

(mA) 

D 

(trititi nell» 

1FM 

(mA) 

E 

primi coloni; 

C 1 

<pF> 

IH 

per 

F ^ 

VR 

(V) 

. Osse 

corri 

, G=*rriH 

Contriti - 
tore 

rvasinni a 

mpomlenlt 

= Vp;K = l 

valore 

inferior 

>ul 

i‘ Piti li pn 

R’^'FSM 

valore 
el superiore 

IN 4449 

T 

IN 4448 

00-35 E 

75 


115 


l- 

0 



H 

t 

IN 4450 

F 

(BAV 101 

DO-3 5 G 

30 


200 

4 OD 

4- 

0 



F 

ACOG 

IN 4454 

F,se 

UH 914] 

DO-35 0 

75 



225 

4- 

0 


S00-17 


A 

IN 4531 

F 

(Ejaw sai 

il * 21 

75 




4- 

0 


SOT-23 

AE 

f t 

IN 4532 

F 

I0AW Sòl 

O A 2 Ì 

75 




2- 

0 


SOT-23 

A 

G 

IN 4585 

T 

BV 127 

00-29 G 

eoo 


1000 

1 OD DO 




SOD-18 

CK 


IN 4606 

F 

IBAV IO) 

□0-35 G 

70 


400 

600 

2,5- 

0 



ACK 


IN 4607 

F 

(BAV 1G1 

□0-35 G 

70 


400 

600 

4- 

■% 

0 



ACFGK 


IN 4610 

F 

l BAV 10| 

PO-7 0 

55 


200 

600 

2- 

0 


DO- 35 

K 

ACEGH 

IN 4727 

F 

(8AV 101 

DG-35 G 

an 


400 

6 00 

4- 

0 



cfhk 

A 

IN 4940 

F 

ni a* 

DD“ 7 G 

25 


200 

900 

3,3- 

0 


SOD-17 

DEK 

ACGH 

IN 5220 

I 

(HA* ni 

00-7 a 

30 


50 

- 




S OD- 1 7 


AC 

IN 5282 

F 

fSAV 10T 

PD-35 fì 

55 


400 

600 

2,5- 

n 



COHK 

A 

IN 5317 

F 

tftAV IO) 

00-3 5 rr 

SS 


125 

4 00 

2. S- 

0 



HK 

AC DG 

IN 5318 

F 

renv io» 

00-15 fi 

so 


125 

400 


0 



K 

AC D 

IN 5319 

F 

t ESAV 10) 

00-35 lì 

?5 


100 

400 


0 



FK 

AC D 

IN 5427 

F 

uu* ni 

Dtf-7 G 

50 


75 

223 

2- 

0 


son-i7 

Oh 

EK 

IN 5428 

f 

IBA> 171 

DO- ? G 

173 


100 

300 

5- 

0 


SOD-17 

HK 

ACE 

IN 5429 

F 

1 HA* Iti 

00-7 C» 

125 


150 

4 SO 


0 


SOD-17 

n 

AC F ^ 

IN 5430 

’F 

MU* 121 

00-T & 

30 


200 

900 

2*5- 

0 


SOD-17 

ort 

ACEGK 

IN 5431 

F 

I bav 1Q 1 

OQ-^35 G 

55 


200 

ÀOo 

2,5- 

0 



I4K 

AC G 

IN 543? 

F 

(BAX 13) 

nn-r t. 

10 


60 

150 

1.-= 

0 


Won- 17 


A CFG 

1S 920 

TI 

(BA 148) 

(? X 61 0 

50 


200 

2oon 

3,3 

0 


no-i4 


AC F 

1S 921 

TI 

(BA 148) 

12 * hi G 

100 


200 

2000 

r*5 

0 


DO- 14 


AC F 

1S 922 

TI 

(BA 148) 

12 * 6} G 

150 


200 

2D00 

3.5 

n 


no- L4 


AC F 

LS 92 3 

TI 

(BA 148) 

1? * &) è 

200 


200 

?0flO 

3,5 

0 


no-14 


AC F 

12P2 

SE 

- 

00-7 4 

200 


60 

ISO 

0,4 

2 





13P2 

SE 

- 

00- 7 u 

200 


40 

120 

0,4 

2 





1 5 P2 

SE 

(BAV 10) 

DO-7 G 

100 


40 

120 

0,4 

2 


DO-35 

AK 

CD 

16P2 

SE 

(BAV 10) 

00-7 4 

50 


40 

120 

0,4 

2 


DO- 3 5 

K 

AC D 

10J2 F 

SE 

< BY 127) 

DO-13 M 

SCO 


300 

1500 




SOD-18 

K 

cdhl 

18P2 

SE 

(BAV 10) 

DO-7 G 

10 


4 0 

120 

0,4 

2 


DO-35 

K 

AC D 

19P2 

SE 

(BAV IO) 

00-7 0 

IO 


60 

100 

0,4 

2 


DO-35 

K 

ACD 

35P4 

SE 


DO-35 0 

50 



200 

2- 

0 



K 


40 P1 

SE 

(OA 90) 

DO- 7 G 

20 


30 







A 

547J 2 F 

SE 

(BV 127) 

DO- l3 H 

600 


750 

2000 




SOD-18 

K 

ACOHL 

66 J 2 

SE 

(BY 127) 

DD-7 0 

6 00 


400 





SOD-18 

H*C 

acdl 

85 PI 

SE 

(OA 95) 

30-7 0 

5ti 


200 






Cf. 

AH 


GENNAIO — 1974 


177 
















































diadi zener 


Tipo 

Costruttore 

Corrispondente 

Philips 

Contenitore 

M 

K 

G 

A 

Dati teci 

Pz 

(W) 

B 

oici dei 

C 

tipi ri por 

v* pk 

(V) 

D 

tati nella pi 

r Iz 

(mA> 

E 

rima colonna 

av z 

{%) 

Note 

Osservazioni sul 
corrispondente Philips 

Concai li^ 0 ™ valore 

tore [inferiore superiore; 

11 

Z6 ! 

£ 

( BZT88C3V3) 

DO-3 

M 

1 


3.3 

ao 

12 TYP A = 

6 1 

10-7 

ADE 


12 

Z6 5 

£ 

i BZT88C3V6) 

30-3 

M 

1 


i 

lo 

12 TYP A* 

6 1 [ 

30-7 ; 

ADE 


13 

Z6 


i BZY88C3V9) 

DO-3 

M 

1 


3,9 

io 

12 TYP A= 

6 [ 

50-7 j 

ADE 


14 

Z6 5 

E 

BZY88C4V3) 

DO-3 

W 

1 


4,3 

10 

12 TYP 1, 

6 ( 

50-7 

1 

ADE 


15 

Z6 

>E 

t BZX79C4V7 ) 

00-3 

« 

l 


4,7 

io 

12 TYP 4= 

6 1 

30-35 

ADE 


16 

Z6 

ÉÈ 

( BZX79C5V1) 

DO-3 

H 

1 


5,1 

io 

12 TYP A» 

6 1 

30-55 

ADE 


17 

Z6 

SÉ 

f BZX79C5V6» 

DO-3 

H 

1 


5,6 

10 

12 TYP A= 

6 

DO-55 

ADÉ 


18 

Z6 

ìl 

i Bai79C6V2) 

DO-3 

H 

| 


6,2 

10 

12 TYP Ai 

é 

do-55 

ADE 


19 

Z6 

SE 

BZX 61C6V8 ì 

DO-3 

H 

| 


6,8 

io 

12 TYP *t 

4 

DO- 15 

E 

D 

20 

Z6 

SE 

6ZX 61C7V5 

00-3 

M 

1 


7,5 

to 

12 TYP A- 

6 

00-15 

E 

D 

21 

Z6 

SE 

BZX 61C8V2 

00-3 

H 

t 


8,2 

10 

12 TYP A= 

6 

00-15 

E 

D 

22 

Z6 

SE 

BZX 61C9V1 

DO-3 


l 


9, 1 

LO 

12 TYP A=J 

A 

00-15 

E 

D , 

23 

Z6 

SÉ 

BZX 61C10 

00-3 

M 

% 


10 

ÌO 

12 TYP 4= 

6 

DO-15 

E 

D 

24 

Z6 

SE 

BZX 61C11 

00-3 

H 

l 


11 

io 

12 TYP A- 

6 

00-1 5 

E 

D 

25 

Z6 

SE 

BZX 61C12 

DO-3 

H 

l 


12 

10 

12 TYP A= 

6 

DO- 15 

E 

D 

26 

Z6 

SE 

BZX 61C13 

DO-3 

* 

X 


13 

10 

12 T VP A ~ 

6 

□ 0-15 

E 

D 

27 

Z6 

SE 

- 

00-3 

H 

l 


14 

io 

12 TYP 4' 

6 




28 

Z6 

SI 

BZX 61C15 

00-3 

M 

1 


15 

10 

12 TYP A ~ 

6 

DO- 15 

E 

D 

31 

Z6 

SE 

BZI 80C3V3 

00-7 

G 

, 0,2 


3,3 

5 

12 TYP A* 

6 

DO-7 

E 

A 

32 

Z6 

SÉ 

BZT 88C3V6 

00-7 

G 

0,2 


3,6 

5 

12 TYP A- 

6 

DO-7 

E 

A 

33 

Z6 

SE 

BZI 08C3V9 

00-7 

G 

0,2 


3,9 

5 

12 TYP A* 

6 

00-7 

E 

A 

34 

Z6 

SE 

BZY 08C4V3 

DO-7 

G 

0,2 


3 

5 

12 TYP A. 

6 

DO-7 

E 

A 

35 

Z6 

SÉ 

BZX 79C4V7 

00-7 

6 

0,2 


4,7 

5 

l? TYP = 

6 

DO-55 

1 F 

A 

36 

Z6 

SÉ 

BZX 79C5V1 

DO-7 

G 

0,2 


5,1 

5 

L2 TYP »" 

6 

00-55 

e 

A 

37 

Z6 

SE 

BZX 79C5V6 

DO-7 

G 

0,2 


5,6 

5 

l2 TYP A= 

6 

DO-55 

£ 

A 

38 

Z6 

SÉ 

BZX 79C6V2 

DO-7 

G 

0,2 


6,2 

5 

12 TYP A-' 

6 

DO-55 

E 

A 

39 

Z6 

SE 

BZX 79C6V8 

00-7 

G 

0,2 


6,e 

5 

12 TYP A- 

b 

DO-55 

É 

A 

40 

Z6 

SE 

BZX 79C7V5 

DO-7 

G 

0,2 


7,5 

5 

12 TYP A* 

6 

00-55 

E 

A 

41 

Z6 

SE 

BZX 79C8V 

00-7 

G 

0,2 


fi,2 

5 

12 TYP A“ 

6 

DO-55 

E 

A 

42 

Z6 

SE 

BZX 79C9 

DO-7 

Fj 

0,2 


9,1 

5 

12 TYP A* 

6 

DO-55 

E 

A 

43 

Z6 

SE 

BZX 79C10 

DO-7 

G 

0,2 


10 

5 

12 TYP J \ = 

6 

00-55 

i 

A 

59 

Z6 

SE 

- 

DO-4 

M 

/*/ 


6,8 

100 

12 TYP A- 

6 




60 

Z6 

SE 

(BZY 93C7V5 ) 

DO-4 

rt 

/4 / 


7,5 

100 

12 TYP A= 

6 


E 

AD 

61 

Z 6 

SE 

[BZY 93C8V2) 

DO-4 

N 

/*/ 


5,2 

100 

12 TYP A= 

6 


E 

AD 

62 

Z6 

SE 

(BZY 93C9V1» 

DO-4 

M 

/<*/ 


9,1 

100 

12 TYP A= 

6 


E 

AD 

63 

Z6 

SE 

(BZY TOC 10) 

00-4 

H 

ihi 


10 

100 

12 TYP A- 

6 

soD-ie 

ADE 


64 

Z6 

SF 

(BZY 7OC 1 1J 

DO-4 

W 

/4/ 


11 

100 

12 TYP A= 

6 

SOD-18 

ADE 


65 

Z 6 

SE 

(BZY 7OC 12) 

DO-4 

H 

/4 / 


12 

100 

12 TYP A“ 

6 

SOD-18 

ADE 


66 

Z6 

SE 

(BZY 70C13) 

DO-4 

H 

/4A 


13 

100 

12 TYP fi- 

6 

SOD-18 

ADE 


67 

Z 6 

SE 

(BZY 70C14) 

DO-4 

H 

/4/ 


14 

100 

12 typ fi¬ 

6 

SOO-18 

ADE 


68 

Z6 

SE 

(BZY 70C15) 

DO-4 

w 

/4 / 


15 

100 

la typ fi¬ 

A 

SOD-18 

ADE 


79 

Z 6 

1 SE 

- 

S 179 


/Z5^ 


6,8 

400 

la typ fi¬ 

6 




B0 

Z6 

S# 

(BZY 93C7V5 ) 

S 179 


/25/ 


7,5 

400 

la typ fi¬ 

6 

DO-4 

A E 

D 

Bl 

Z 6 

SÉ 

(BZY 93C8V2) 

S 179 

. 


725/ 


0,2 

4 00 

la TYP A- 

fi 

00-4 

AE 

D 
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diodi zener 


Tipo 

Costruttore 

1 Infriipnntlenlr 
Philip. 

(!«uii nitori' 

M 

K 

G 

A 

Dati U 

Pz 

(W) 

B 

•mici H< 

C 

■i tipi rip< 

V z p 

(V) 

D 

>rtati nella 

■fer' l z 

(mAI 

F 

prima i-olnnn 

AV* 

% 

u 

Note 

rorrp 

(iimlcni - 
tori 1 

-'azioni si 

spo n,lente 

valore 

inferiore 

il 

Philips 

valore 
s superiore 

82 

Z 6 

SE 

(BZY 93C9V11 

S 179 


Z 25 / 


9, 1 

400 

12 TYP A = 

6 

00-4 

■ AF 

D 

03 

Z 6 

SE 

(BZY 93C10) 

S 179 


/2 5/ 


10 

400 

1? TYf» A = 

4 

0n-4 

AE 

D 

84 

Z 6 

U 

(BZY 93C11> 

S 179 


/ 2 5 / 


n 

! 400 

12 Typ A- 

6 

00-4 

AE 

D 

85 

Z 6 

SE 

(BZY 93C12) 

S I7Q 


/ 2 5/ 


12 

400 

17 TYP 4* 

6 

OG-* 

AE 

D 

86 

Z 6 

SE 

(BZY 93C13) 

S 179 


/ 25 / 


13 

400 

12 TYP 4- 

6 

00-4 

AE 

D 

87 

Z 6 

SE 

- 

5 179 


/25/ 


i* 

400 

12 TYP A» 

6 




88 

Z 6 

SE 

(BZY 93C15) 

S 179 




13 

400 

12 TYP 

6 

DO-4 

AE 

D 

noi 


E =Nt 

( BZX 7 5C2V8} 

rn -1 

H 

(0,7M 


2,7 

10 

lo TV^C= 

5 

00-7 

E 


1102 


E 

< BZT 8BC3V31 

TOM 

H 

(0,251 


3,3 

IO 

10 TYP O 

5 

00-T 

E 

A 

1103 


E 

( BZY 88C3V9) 

T P -1 

« 

(0,251 


3,9 

IO 

io typ ir¬ 

5 

00-7 

F 

A 

1104 


E 

( BZX 79C4V7) 

TO-l 

H 

(Or251 

' 

4,7 

10 

lo TYP EL¬ 

5 

00-7 

E 

A 

1105 


E 

( BZX 7SC5V6) 

TO-1 

M 

(0,25) 


^,6 

10 

IO TYP e = 

S 

no-?? 

E 

A 

1106 


É 

( BZX 79C6V8) 

ro-t 

H 

(0,25) 


6,8 

10 

10 TYP C- 

5 

00-35 

E 

A 

1107 


E 

( BZX 79C7V51 

TO-I 

M 

(0,25) 


7,5 

10 

10 TYP c- 

5 

OCK55 

E 

A 

1108 


E 

( BZX 79C8V2) 

T0- 1 

H 

(0,25) 


8,2 

10 

LO TYP O 

5 

DC -35 

E 

A 

1109 


E 

( BZX 79C9V1) 

td-i 

N 

(0,25) 


9,1 

10 

10 TYP C* 

5 

DO-35 

F 

A 

ino 


E 

( BZX 79C10) 

ra-i 

M 

(0,25) 


10 

10 

10 TYP Q- 

5 

00-55 

E 

A 

nn 


E =N T 

( BZX 79 cin 

70-1 

M 

(0,25) 


11 

5 

10 typ C 3 

5 

00-35 

E 

A 

1112 


E 

( BZX 79C12) 

TO-1 

M 

(0,25) 


12 

5 

IO TYP c- 

5 

00-35 

, E 

A 

1113 


E 

( BZX 79C13) 

TO -1 

N 

(0,25) 


13 

5 

10 TYP C=* 

5 

00-35 

E 

A 

1115 


E 

( BZX 79 CI 5) 

T 0“-1 

H 

(0,25) 


15 

5 

10 typ c* 

5 

00-55 

F 

A 

1116 


E 

( BZX 79 C16) 

TD-1 

M 

(0,25) 


16 

5 

lo TYP c= 

5 

00-55 

E 

A 

1118 


E 

( BZX 79 CI 8 ) 

TO-1 

M 

(0,25) 


18 

5 

10 TYP CL¬ 

5 

00-35 

E 

A 

1120 


E =N T 

( BZX 79 C 20 ) 

TO'-1 

M 

(0,25) 


20 

5 

IO TYP t = 

5 

00-35 

E 

A 

1122 


É 

( BZX 79C22) 

TO“l 

M 

(0,25) 


22 

5 

IO TYP C* 

5 

00-35 

E 

A 

1124 


E 

( BZX 79C24) 

ro-i 

H 

(0,25) 


24 

3 

10 TYP CL¬ 

3 

00-35 

£ 

A 

1127 


E 

( BZX 79 C 27 ) 

m-i 

« 

(0,25) 


27 

3 

IO TYP C* 

5 

00-35 

E 

A 

1130 


E 

( BZX 79030) 

TO— | 

K 

(0,25) 


'io 

3 

10 TYP O 

5 

OO -35 

E 

A 

11 33 


E = N T 

(BZX 79 C33) 

TO-1 

M 

(0,25) 


33 

3 

10 TYP £> 

3 

00-3 5 

E 

A 

1203 


e 

- 

K 6 (K9) 

M 

(81(15) 


3 t 9 

500 

10 TYP C- 

5 




1204 


E 

(BZY 96C4V7) 

K6 (K9) 

M 

(8) (15) 


4,7 

500 

10 TYP C- 

5 

DO- 1 

ADE 


1 205 


E 

(BZY 96C5V6) 

K6 (K9) 

M 

(8)(15) 


5,6 

500 

io typ tr¬ 

3 

DO- 1 

àoe 


1206 


E 

(BZY 96C6V8 ) 

K6 (K9) 

M 

(8)(15) 


fc.fl 

500 

io TYP C= 

5 

DO- 1 

a DE 


1 207 


E=NT 

(BZY 93C7V5) 

K6(K9) 

M 

(8) (15 ) 


7,5 

500 

IO TYP t* 

5 

DO-4 

E 

AD 

1208 


E 

(BZY 93C8V2 ) 

K6 (K 9) 

M 

(8)(15) 


8,2 

500 

10 TYP O 

3 

D0-4 

| 

AD 

1209 


E 

( BZY 93C9VM 

K6 (K9) 

M 

(8)(15) 


9,1 

300 

10 TYP CL¬ 

5 

DO-4 

E 

AD 

1210 


E 

(BZY 93C10) 

K6 (K9) 

M 

(8)(15) 


IO 

300 

IO TYP £= 

5 

DO-4 

E 

AD 

1211 


l 

< BZY 93C11) 

K6 ( K9) 

M 

(8) ( 15 ) 


II 

300 

io typ e- 

5 

DO-4 

f 

AD 

1212 


E 

(BZY 93C12) 

K6 ( K9 ) 

M 

( 8) ( 15) 


12 

300 

io typ c = 

5 

00-4 

E 

AD 

1213 


È 

1 BZY 9 3C 13 ) 

K6 ( K 9 ) 

M 

( 8) ( 15) 


13 

200 

io TYP 

5 

D0-4 

E 

AD 

1215 


E 

(BZY 93C15) 

K6 IK9) 

M 

t e > (15) 


15 

£00 

10 TYP £ = 

5 

D0-4 

F 

AD 

1216 

1 


(BZY 93C16) 

Kb ( K 9 ) 

M 

( 8) ( 15) 


16 

80 

in typ c- 

5 I 

DO-4 

£ 

AD 

1218 



(BZY 93C18) 

K6 (K9> 

M 

< 8) 115) 


18 

200 

10 TYP e= 


DO-4 

E 

AD 

1220 

E 

: -N T 

(BZY 93 C20 ) 1 

K 6 ( K9 ) 

M 

(81(15) 


ZO 


in TYP c- 

5 1 

D0-4 

E 

AD 
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diodi zener 


Tipo 

(ioHlruttorr 

Corrispondente 

Philips 

(Contenitore 

M 

K 

G 

A 

llati Ieri 

Pz 

(W) 

B 

airi dei 

C 

tipi ripor 

Vz P<* 

(V) 

D 

tali nella p 

r Iz 

(mA> 

E 

rima colonna 

AV Z 

(^r) 

Note 

Osser* 

rorris] 

Conte ni - 
lore ] 

azioni sul 

jondente ! 

valore 

inferiore 

Philips 

valore 

superiore 

1222 

E 

1 8ZY 

93C22) 

K6 (K 9) 

MvJ 

(8)(15) 


22 

200 

10 TYP C= 

5 

DO-4 

E 

AD 

12?* 

E 

< 0ZY 

93C24) 

K6 (K 9) 

M 

{8) (15 ) 


24 

1515 

10 TYP C = 

5 

DD-4 

E 

AD 

1227 

E 

( BZY 

93C27) 

Kfe IK9) 

M 

( 8 ) U 5 ) 


27 

150 

10 TYP C= 

5 

DO-4 

e 

AD 

1230 

E 

( BZY 

93C301 

K 6 ( K 9 ) 

4f, 

(3)(15) 


30 

150 

10 TYP C= 

5 

DO-4 

F 

AD 1 

1233 

k 

( BZY 

93C33) 

K6 (K9) 

M 

(8)115) 


33 

150 

10 TYP C= 

5 

DO-4 

F 

AD 

1236 

F 

( BZY 

93C36) 

K6 (K93 

M 

(8)(15) 


36 

BO 

10 TYP C = 

5 

DO-4 

E 

AD 

1239 

b 

(BZY 

93C39) 

K 6 (K9) 

M 

(R)(15) 


3Q 

90 

10 TYP C= 

5 

DO-4 

E 

AD 

1 243 

E 

1 BZY 

9 3C 43) 

K 6 ( K 9 ) 

M 

(8) ( l c ) 


43 

-80 

10 TYP C= 

5 

DO-4 

E 

AD 

124 7 

E 

( BZY 

93C47 ) 

te { K 9 ) 

M 

(6 ) (15 ) 


47 

nò 

10 TYP C= 

5 

DO-4 

F 

AD ] 

1 305 

E =MT 

( BZX 

61 C5V6) 

DO- 1 3 


( 1 ) 


5,6 

109 

10 TK C = 

5 

DO-15 

OF 

A 

1305 K 3 

E » 

1 BZX 

70) 

K3 


( 2) 


dall CO] 

rie serie 1 

ì ». 


SOD-18 

AB 10V 


1 3'|È§ «6 

F 

( BZY 

93 ) 

K6 


( 3 ) 


dati flou 

e serie \$ 



DO-* 

AB 7,5 

V 

1306 

E 

< BZX 

61C6VP) 

00-13 


( 1 1 


6,8 

llii> 

10 TYP C= 

5 

00-15 

DF 


1 30 7 

F 

( BZX 

610 7V 5) 

DO- 1 3 


( 1 ) 


7 ,|j jj . 

1 00 

S| TYP C- 

5 

no-i 5 

DF 


1308 

E 

( BZX 

61C8V2 ) 

DO-1 ? 


( 1 ) 


8,2 

106 

IP TYF c = 

5 

DO-15 

DE - 


1 309 

f 

< BZX 

61C9V1 ) 

DO- 13 


1 1) 


9, 1 

ftO 

10 TYP C= 

5 

DO- 1 5 

DE 


1310 

E 

1 BZX 

61C 1 0 ) 

DO-1 3 


( 1 ) 


10 

60 

TtYP c = 

' 5. 

DO- 1 5 

DE 


1311 

F 

( BZX 

6ici n 

DO- 1 3 


( 1 ) 


l 1 

fri* 

10 TYP -#M] 

5 

PO-15 

DE 


1312 

E 

( BZX 

61C121 

DO - 1 3 


( 1 ) 


1 ? 

6> 

] 0 T y p C = 

5 

00-15 

DE 


1313 

t =NT 

( BZX 

61 C13) 

00-13 


( 1 ) 


1 3 

60 

.fi TY° C = 

5 

DO- 1 5 

DE 


131-5 

E 

1 BZX 

61 CI 51 

DO-1 3 


( 1 ) 


15 

40 

1 fT TYP C = 

5 

DO- 1 5 

DF 


1316 

E 

( BZX 

61 C 16 ) 

DO- 1 3 


( 1 ) 


16 

4 0 

10 TYP C= 

5 

00-15 

DE 


1318 

E 

(BZX 

61C18) 

DO-13 


( 1) 


18 

40 

10 TYP C= 

5 

00-15 

DE 


1320 

E 

( BZX 

61C20) 

00-13 


( 1 ) 


20 

40 

10 TYP O 

5 

DO-1 5 

DE 


1322 

E 

( BZX 

61C22) 

DO-13 


( 1) 


22 

40 

io TYP c- 

5 

DO-15 

DF 


1324 

E 

( BZX 

61C24) 

00-13 


(1) 


24 

30 

IO TYP C- 

5 

DO-1 5 

DE 


1327 

e 

( BZX 

61C27) 

00-13 


( 1) 


27 

30 

IO TYP t=» 

5 

00-15 

DE 


1330 

E 

1 BZX* 

61C3D1 

00-13 


(Il 


30 

20 

10 TYP C= 

jf 

00-15 

DE 


1333 

E 

( BZX 

61C33) 

DO-13 


( 1) 


33 

20 

10 TYP C« 

S 

DO-1 5 

DE 


1 336 

E a KT 

[ BZX 

61 C 36 3 

D0-l3 


( 1) 


36 

15 

10 TYP |= 

5 

DO-15 

OF 


1339 

E 

t BZX 

61C39J 

DEL-13 


( 1) 


39 

15 

10 TYP 

5 

00-15 

DI 


1 343 

€ 

1 BZX 

61C43J 

00-13 


< 11 


43 

15 

10 TYP C* 

3 

EKM5 

DE 


134 7 

E 

E B.2 X 

61C471 

OC-13 


tu 


4T 

15 

1D TYP C- 

5 

00-15 

DF 


4120 

E 

(BZY 

93C10J 

K6 (K9Ì 

K 

e en i5i 


IO 

300 

10 TYP C= 

f 

00-4 

F 

AD 

4121 

E 

tezv 

93U1I 

KÈ E K 91 

« 

(EH 151 


II 

500 

10 TYP Ce 

5 

DQ-4 

£ 

AO 

4122 

E 

(BZY 

930121 

K b E K 91 

f* 

(93(151 


12 

200 

IO TYP t* 

5 

00-4 

E 

AO 

4123 

E 

(BZY 

93C13) 

Kb (X95 

H 

(Hi tifi 


13 

200 

10 TYP 

5 

00-t 

! E 

AD 

4124 

E 

(BZY 

93C15J 

K6 (K9J 

M 

(81tifi 


15 

2 00 

1E? TYP O 

S 

oo~* 

F 

AD 

4125 

E 

t&ZY 

93C16I 

Kb (K9I 

M 

IBI tifi 


16 

200 

10 TYP 

5 

00-4 

F 

AD 

4126 

É 

E B2Y 

93C18J 

Kb t*?! 

M 

IBM 15) 


LB 

200 

10 TYP t> 

5 

Ó0-4 

¥ 

AD 

4127 

e»nt 

(BZY 

93 C20J 

Kb IK91 

W 

t^ 1 151 


20 

200 

10 TYP t* 

5 

DO-4 

E 

AD 

4128 

£ 

t BZY 

93C221 

K6 1 K 91 

H 

i a j s 1 s ì 


22 

ZOO 

10 TYP t* 

5 

DO-4 

F 

AD 

4129 

'% 

1 BZY 

93C24) 

Kb (K91 

Mi 

(83(15) 


24 

200 

10 TYP 

S 

00-4 

E 

AD 

4130 

É 

( BZY 

93C27I 

K6 (K9Ì 

M 

t&l f Lf 1 


27 

100 

10 TYP £> 

p$ 

00-4 

E 

AD 
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giradischi 

con caratteristiche professionali 

■ trasmissione a cinghia 

■ grande piatto pesante antimagnetico 


r u motore sincrono 
■ antiskating 
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QUANDO GLI ALTRI 
VI GUARDANO... 


STUPITELI ! LA SCUOLA RADIO ELETTRA VI DA’ QUESTA POSSIBILITÀ’,OGGI STESSO. 


Se vi interessa entrare nel mondo della tecnica, se vo¬ 
lete acquistare indipendenza economica (e guadagna¬ 
re veramente bene), con la SCUOLA RADIO ELET 
TRA, ci riuscirete. E tutto entro pochi mesi. 
TEMETE DI NON RIUSCIRE? Allora leggete quali 
garanzie noi slamo in grado di offrirvi; poi decidete li¬ 
beramente. 

INNANZITUTTO l CORSI 

CORSI TEORICO-PRATICI: RADIO STEREO A 
TRANSISTORI - TELEVISIONE BIANCO-NERO E CO¬ 
LORI - ELETTROTECNICA - ELETTRONICA INDU¬ 
STRIALE - HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA. 
Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceverete, con le 
lezioni (e senza aumento di spesa), i materiali neces¬ 
sari alla creazione di un completo laboratorio tecnico. 
In più, al termine di alcuni corsi, potrete frequentare 
gratuitamente i laboratori della Scuola a Torino, per 
un periodo di perfezionamento. 

Inoltre, con la SCUOLA RADIO ELETTRA potrete se¬ 
guire anche i 

CORSI PROFESSIONALI: ESPERTO COMMERCIA¬ 
LE - IMPIEGATA D'AZIENDA - DISEGNATORE MEC¬ 
CANICO PROGETTISTA - TECNICO D'OFFICINA - MO¬ 
TORISTA AUTORIPARATORE - ASSISTENTE E DISE¬ 
GNATORE EDILE e I modernissimi corsi di LINGUE, 
o il nuovissimo CORSO-NOVITÀ: 
PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI. 
Per affermarsi con successo nell'affascinante mondo 
del calcolatori elettronici. 

E PER I GIOVANISSIMI: 

Il facile corso di SPERIMENTATORE ELETTRONICO. 

POI, I VANTAGGI 

- Studiate a casa vostra, nel tempo libero; 

- regolate l'invio delle dispense e dei materiali, secon¬ 
do la vostra disponibilità; 

- siete seguiti, nei vostri studi, giorno per giorno; 

- vi specializzate in pochi mesi. _ 

IMPORTANTE: al termine di ogni corso la SCUO¬ 
LA RADIO ELETTRA rilascia un attestato, da cui 
risulta la vostra preparazione. 


INFINE... molte altre cose che vi diremo in una splen¬ 
dida e dettagliata documentazione a colori. 

Richiedetela, gratis e senza impegno, inviandoci il vo¬ 
stro nome, cognome, indirizzo e il corso che vi inte¬ 
ressa. 

Scrivete alla: 




Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 5/702 
10126 Torino 
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Più "Elettricità" 
per il vostro denaro! 



Questa è la 
pila «Tigre» 
della 

Hellesens! 

La pila «Tigre» della 
Hellesens è stata la prima 
pila a secco nel mondo e 
lo è rimasta. Nessun’altra l’ha 
superata in capacità e durata. 

La pila a secco è stata inventata 
nel 1887 da Wilhelm Hellesens. Da 
allora la pila con la tigre serve in 
tutto il mondo per la illuminazione 
di lampade, per l’accensione di radio, 
per l’illuminazione di lampade al 
magnesio e per il funzionamento di 
telecamere. Le fabbriche Hellesens 
della Danimarca sono le più moderne 
in Europa e forniscono anche la Casa 
Reale danese. La pila «Tigre» della Hellesens 
è una pila con indomabile potenza, dura più 

a lungo e presenta una maggiore capacità. Questi pregi sono stati ampiamente dimostrati 
dalle prove. Se siete ora orientati verso la pila Hellesens, potrete rilevare voi stessi le 
sue doti. Usatela per gli apparecchi a transistor, per le radio, per gli impianti di allarme, 
per le cineprese. Con la pila «Tigre» della Hellesens il vostro denaro acquista più elettricità. 
La Hellesens ha la «Tigre» fin dal 1923. 


Più "Elettricità” 
per il vostro denaro 
con la pila «Tigre» 
della Hellesens 
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MISURATORE DI CAMPO 




• GRUPPO INTEGRATO 
A QUATTRO 
PRESELEZIONI 

• ALTOPARLANTE 
INCORPORATO 

• MANEGGEVOLE 

• ALIMENTATORE A 12 V 
INCORPORATO 

PER AMPLIFICATORI 
D’ANTENNA 


CARATTERISTICHE 

Frequenze: due gamme VHF, da 48 a 83 MHz e da 176 a 225 MHz, una gamma 
UHF da 470 a 860 MHz. Comando di sintonia demoltiplicato e selettore di gamma 
programmabile su quattro canali a scelta. - Scala di sintonia: solo indicativa, 
con tastiera programmabile a 4 tasti. - Sensibilità: da 10 m-V a 300 mV in cinque 
portate. Possibilità di estendere il campo fino a 3 V mediante l’attenuatore 
P 47 A fornito a richiesta. - Precisione: errore massimo ± 3 dB nelle gamme 
VHF; ± 6 dB nella gamma UHF. - Metodo di misura: a lettura diretta su stru¬ 
mento indicatore. - Impedenza d’ingresso: ingresso asimmetrico a 75 ingresso 
simmetrico a 300 U mediante adattatore di impedenza P 43 A. - Rivelazione: 
possibilità di rivelazione delle portanti modulate in AM o FM, mediante rispettivi 
demodulatori interni. - Bassa frequenza: controllo del volume del segnale di 
bassa frequenza rivelato: ascolto diretto mediante altoparlante incorporato. 
- Uscita B.F.: potenza massima 200 mV. - Alimentazione: 4 pile da 4,5 V tipo 
piatto 65x60x22. - Autonomia: 100 ore circa. - Dimensioni: 300x100x140 mm. - 
Peso: 2 kg (senza pile di alimeiTtazione). 


PREZZO 
DI LANCIO 
PER POCHE 
SETTIMANE 

L. 115.000 

(+I.V.A.) 





















LLe. 


ANTENNA 

AMPLIFICATA 

DI NUOVISSIMA 
CONCEZIONE 
PER AUTORADIO 


Codice GBC KT/2200-00 


DISTRIBUITA IN ITALIA DALLA 


Mod. A1014 






Adatta per ricezióne delle onde medie, lunghe, córte e a 
modulazione di frequenza. 

Amplificatore a tre transistori aumentabile a 6 o 12 V 
Antenna telescopica a due sezioni. Lunghezza complessiva 
400 mm 

L'antenna può essere installata con qualsiasi inclinazione 
Nessun problema per II lavaggio automatico 
Montaggio estremamente semplice: foro sulla carrozzeria 
0 20 mm; nessuna staffa di fissaggio 
Lunghezza del canotto 190 mm 

L'amplificatore risulta fissato direttamente alla parte su¬ 
periore del canotto - 
Guadagno in amplificazione 8 dB 


Non deve stupire la ridotta lunghezza dell'antenna, occorre 
ricordare che questo fattore è determinato da criteri tecnici 
e non, come spesso accade di vedere, assecondando un cer¬ 
to gusto che vuole le antenne più lunghe possibili. 




















Il TC-134SD 
“Dolby System,, 
è un’altra cosa! 


La piastra registratore a cassetta 
stereo SONY TC-134SD non è una 
cosa comune; il TC-134SD,infatti, 
è un apparecchio che si distinguè 
nettamente dagli altri per nume¬ 
rose innovazioni tecnologiche. 

Fra queste, è da segnalare il siste¬ 
ma Dolby, che consente al TC- 
134SD di competere (se non addi¬ 
rittura superare) con i migliori re¬ 
gistratori a bobine riducendo il 
soffio ad un livello pressoché im¬ 
percettibile. 

Poi le nuovissime testine « ferrite 
e ferrite » SONY, che consentono 
di ottenere un’eccellente risposta 
in frequenza, un ottimo rapporto 
segnale/disturbo ed hanno l’usu¬ 
ra di 1/200 rispetto alle testine 
normali. 

Quindi la compatibilità con il si¬ 
stema quadrifonico SQ e gli altri 
sistemi quadrifonici a matrice. 


Per finire, un dispositivo di arresto 
automatico del nastro; un seletto¬ 
re per cassette normali o al bios¬ 
sido di cromo; due strumenti indi¬ 
catori di livello ad ampia scala il¬ 
luminata; un preamplificatore a 
bassissimo rumore. 

Vi siete accorti che il SONY 
TC-134SD è un’altra cosa? 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

4 tracce 2 canali stereo in registrazione 
e riproduzione 

Velocità di trascinamento: 4,8 cm/s 
Risposta di frequenza: 30-M7.000 Hz con 
nastri al biossido di cromo 
Rapporto segnale/disturbo: 49 dB con 
Dolby escluso 
Wow e flutter: 0,2% 

Distorsione armonica: 2,5% 

Ingressi: microfono, linea, connettore re¬ 
gistrazione/riproduzione 
Uscite: linea, cuffia, connettore registra¬ 
zione/riproduzione 

Alimentazione: 110-127-220 o 240 Vc.a. 
Dimensioni: 412x115x223 


RICHIEDETE 
I PRODOTTI SONY 
Al MIGLIORI 
RIVENDITORI 

Cataloghi a: FURMAN S.p.A. 
c.p. 4360 - Milano 












SUPERMEGAFLEX 801 

Formidabile megafono per portata e intelligibilità - 
Sostituisce egregiamente un complesso di amplifica¬ 
zione fisso per auto - Composto da microfono elettro- 
dinamico, amplificatore a transistori potenza massi¬ 
ma 14 W e tromba - Regolazione della potenza - Por¬ 
tata: 500 800 m - Completo di accessori per il 

fissaggio su vettura e per il trasporto a spalla - Ali¬ 
mentazione a pile con 9 torce da 1,5 V - Dimensioni: 
370 x 135 x 356 - Peso: kg 4,5 con pile. 


distribuiti dalla 


C3.B.C. 

italiana 


ZA 0154-08 
























mini 

CALCOLATRICI 

portatisi 


TEMO 

IKOVACI 


Mìni calcolatrice portatile 
Tenko SR-808 

8 cifre 



Mini calcolatrice portatile 
Kovac LE-802 

8 cifre 


4 operazioni fondamentali 
1 memoria 

Dispositivo di richiamo per la lettura 
delia penultima operazione 
effettuata 

Dispositivo di soppressione 
dello zero 

Sistema automatico dì cancellazione 
Alimentazione: 6 Vc.c. 

Dimensioni; 147x85x33 

ZZ/9975-00 


Mini calcolatrice da tavolo 
KOVAC K 80D 

8 cifre 

4 operazioni fondamentali 
1 memoria 

Dispositivo per valori negativi - Dispo¬ 
sitivo di segnalazione dì errore - Di¬ 
spositivo per ottenere cifre decimali 
arrotondate a due o tre decimali - 
Dispositivo di cancellazione totale e 
parziale - Alimentazione: 6 Ve c. oppure 
220 Ve.a. 



Dimensioni: 215x136x60 


ZZ/9980-00 


4 operazioni fondamentali 
Dispositivo per valori negativi 
Dispositivo per segnalazione 
di errore 

Deviatore per operazioni ripetitive 
Dispositivo per poter ottenere cifre 
decimali arrotondate a 2 decimali 
Dispositivo per cancellatura parziale 
Sistema automatico dì cancellazione 
Alimentazione: 9 Vc.c, 

Dimensioni: 135x68x28 

ZZ/9972-00 



DISTRIBUITE DALLA GBC 










Ora è il Vostro turno. 


L’810 è il miglior giradischi che noi abbiamo prodotto. 

<E noi della BSR McDonald abbiamo costruito più giradischi 
di qualsiasi altro fabbricante al mondo. 

L’abbiamo progettato per farVi ascoltare una musica « pulita » 
che nessun altro giradischi può eguagliare: 

« pulita » da ronzio 

« pulita » per mancanza di distorsione 
« pulita » per mancanza di fluttuazione di velocità. 

Infatti l’810, rispetto agli altri giradischi in commercio, ha il vantaggio di essere costruito 
in base alle più esigenti specifiche di produzione. 

Provate. 

I VOSTRI DISCHI DIVENTERANNO ORCHESTRA VIVA. 

I minimi dettagli dell’810 sono contenuti nel libretto illustrato che Vi invieremo 
gratuitamente non appena riceveremo l’allegato tagliando da Voi compilato. 


VI prego spedirmi una documentazione completa e dettagliata sut 
giradischi SIO della BSR Me Don si d- (SPI) 


Nome 

Cognome . 


Indirizzo: 


C.A.P.:.. Città:..... 

BSR (ITALIA) S p.A. - Piazza Luigi di Savoia. 22 - 20124 MILANO 




MCDONALD 

BSR (ITALIA) SpA. 
Piazza Luigi di Savoia 
22-20124 MILANO 


Distributore: GBC Italiana viale Matteotti, 66 20092 Cinisello B. 


CDM - 728 
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OSCILLOSCOPIO 
A DUE TRACCE 
a 25MHz 


La caratteristica più interessante del 
nuovo oscilloscopio Telequipment mo¬ 
dello D67 è il suo prezzo. Per molto 
meno di un milione di Lire esso offre 
due canali a 25 MHz di banda e sensi¬ 
bilità di 10 mV/cm con una precisione 
di misura di ± 3%. 

Una elevata luminosità della traccia è 
assicurata dal tubo a raggi catodici che 
ha una tensione di post-accelerazione di 


10 kV e uno schermo piatto di 8x10 cm. 
Le basi dei tempi sono due, in modo 
da poter ottenere il funzionamento con 
ritardo, e i fattori di deflessione possono 
essere variati da 2 sec/div a 200 nano 
sec/div. 

L’osservazione di ogni dettaglio delle 
varie forme d’onda non presenta pro¬ 
blemi, anche in presenza di forti jetters 
sui segnali. L’esame dei segnali televisivi 


viene facilitato da appositi circuiti di 
stabilizzazione nei canali del trigger. 

In più l’oscilloscopio D67 ha le alimen¬ 
tazioni adeguatamente stabilizzate e gli 
stadi d’ingresso a FET, il che pratica- 
mente elimina i fastidiosi spostamenti 
lenti della traccia. Nella stessa serie so¬ 
no disponibili altri due modelli ancora 
più economici il D66 e il D65. 


SUifErstar, itùL 

20146 MILANO - Via del Gracchi, 20 - Tel, 4606 * 

Telex: 32634 Silstar 

00196 ROMA - Via Paisiello, 30 - Tei. BS5.366 - 860.009 * 

Ind. Telegr. SILVER STA fi - Telex: 61 SII Silstar 
10139 TORINO - Piazza Adriano, 9 - Tal. 640,075 ■ 543.527 - 
ind. Telegr. SILVER STAR 


INTERPELLATECI, INVIANDOCI IL TAGLIANDO COMPILATO 


MITTENTE 

NOME 

COGNOME . 

vlA 

N 

ÒiL/Erstar, /tif 

CITTA' 


TELEQUIPMENT 

Cod Post 


Via dei Gracchi, 20 

Desideriamo ricevere. 


20146 MILANO 

la visita di un vostro collaboratore 

□ 


materiale informativo 

















































I 



CONVERTITORE 

12 Vc.c./i 17-220 Ve.a. * 50 W 


Frequenzn regolabile della tensione d'uscita: 50- 
e0 Hz. ■ Potenza nominala su carico resistivo 
50 W, su carico Induttivo: 35 W ■ Forma d onde 
d'uscita rettangolare. 


FISCHIO A VAPORE ELETTRONICO 


Alimentazione: con batterie interne f2*3) 18 Vc.c, - 
Assorbì memo di corrente: 1 n\A Impedenze dì 
uscita: 10 ivi!. 


GENERATORE DI FREQUENZE 
CAMPIONE 


Alimentazione; 115-220-250 Vc.a. - SD-6Q Hz 
Ampiezza della tensione d'uscite: 5,4 V 
Spaziatura delie armoniche- 1-5-10-20-100 kHz 
Frequenza dei quarzo: 100 kHz. 


RIVELATORE DI GAS 


ÀHmdjfìtlÉZi pjtet' . 115-220*250 Ve.a. *' ■ 50-60 Hz > 
Sensibilità;., 500 parti per milione di gas combu- 
■ sttblìe - : Sensore; Impiegato: CM10. 


SINCRONIZZATORE É TEMPORIZZATORE 
PER PROIETTORE DI DIAPOSITIVE 


Alimentazione: 115 220-250 Vc.a. S0-60 Hz 
Resistenza d'ingresso: 5 kH Cedènza automa 
fica regolabile da 7 *r 30 s 


GRID-DIP METER 


Alimentazione: 0 Vc.c. ■ Corrente assorbita: 
mA - Gamma di frequenza; de 2.8 - 155 Mi 
suddivisa in cinque gamme: da 2,8 ? MHz 

dà G ^ 13 MHz da 11,5 + 27 MHz ■ i 
28 - F4 MHz - da 80 -f 155 MHz 


RICHIEDETE I PRODOTTI AMTRON 
Al RIVENDITORI PIÙ QUALIFICATI 


+ di 250 kit 

















le antenne facili da installare 



C.so Sempione, 48 
20154 MILANO 


Antenne UHF Banda IV 
per gruppi di canali 

25 elementi di cui 4 di cortina 
Guadagno: t5 dB 

Rapp. av/ind.: 26 dB 

Impedenza: 75 - 300 fi 

Disponibile nei modelli per i canali: 

21 23; 24 -r- 26; 27 * 30. 


Antenne VHF 
Banda Ili 
per canali singoli 


- 4 elementi 

- Guadagno: 

Rapp. av/ind.: 
Impedenza: 

Disponibile nei modelli per i canali: 


6,5 dB 
18 dB 
75 - 300 n 


Antenne UHF banda IV e V 

disponlbi li nei model 1 1 : 

6 Elementi 
10 Elementi 

13 Elementi con riflettore a cortina 
25 Elementi con riflettore a cortina 


Antenne VHF banda III 

disponibili nei modelli: 

4 Elementi 
6 Elementi 

12 Elementi con riflettore a cortina 


Un antenna 
PRESTEL 
per ogni 
vostra 
esigenza 



























Ci sono molti 
buoni giradischi. 

E c'è ELAC miracord 50H 



ELAC miracord 50h II 
è uno dei pochi classificabili 
nella cerchia dei migliori 
giradischi del mondo. 


Altri pregi; Dispositivo antìskating. 
Controllo Tracking, Dispositivo 
dì sollevamento del braccio, 
arresto finale automatico, 
cambiadischi automatico. Asse di 
rotazione libero. 
Comando con tasti a pressione. 


Le sue proprietà tecniche ed 
acustiche, unite all'eccezionale 
praticità dimostrano che 
ELAC MIRACORD 50H li 
appartiene a buon diritto 
a questa classe. 
Motore sincrono ad isteresi 
massima stabilità di 
rotazione attraverso la marcia 
in sincronismo con la frequenza 

di rete. 

Regolazione fine per fissare la 
velocità di rotazione esatta. 
Campo di regolazione circa 6%. 

Controllo della velocità dì 
rotazione stabilito con un disco 
stroboscopico al margine del 

piatto. 

Braccio di precisione equilibrato 
ìn tutte le direzioni. Forza 
d'appoggio regolabile da 0 ... 6 g. 
Cartuccia magnetica ELAC 
Hi-Fi STS 344-17 di alta qualità. 


Informazioni più dettagliate 
sui giradischi Elac 
possono essere richieste a: 
GBC Italiana s.a.s. - Viale Matteotti. 66 
20092 CINISEILO B. 









FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Frà Bartolomeo, 38 


DEPOSITI IN ITALIA : 

BARI - Biagio Grimaldi 
Via Buccarl, 13 

BOLOGNA - P.l. Slbani Attillo GENOVA - P.l. Conte Luigi 
Via ZanardI, 2/10 

CATANIA - RIEM 
Via Cadamosto, 18 


PADOVA - Luigi Benedetti 
C.so V. Emanuele, 103/3 
. _ PESCARA - P.l, Accorsi Giuseppe 

Via P. Saivago, 18 Via TIburtlna, trav. 304 

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè ROMA - Tardinl di E. Cereda e C. 
C.so D-. degli Abruzzi. 58 bis Via Amatrlce, 15 


IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI 
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 


MOD. TS 141 L. 15.000 
MOD. TS 161 L. 17.500 


franco nostro 


stabilimento 


T MOVOT Ec* (§) 4 

NUOVA SERIE 


BREVETTAI 
Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a. 

FUSIBILE DI PROTEZIONE 
GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN PIU* DEL MOD. TS 140 

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. • 4.000 ohm/V 
10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 

VOLT C.C. 


in c.a. 


TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 


VOLT C.A. 
AMP. C.C. 


AMP. C.A. 
OHMS 

REATTANZA 

FREQUENZA 

VOLT USCITA 


DECIBEL 

CAPACITA* 


15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3 V 

- 6 V - 10 V - 20 V - 30 V - 60 V - 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V 

11 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 

- 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 

12 portate: 50 pA - 100 pA - 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 

- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mM • 
1 A - 5 A - 10 A 

4 portate: 250 pA - 50 mA - 500 mA - 5 A 
6 portate: fi x 0.1 - fi x 1 • H x 10 lì 
fi x 1 K - n x 10 K 
1 portata: da 0 a 10 MH 
1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 
(condens. ester.) 

11 portate: 1.5 V (condens. ester.) - 15 V - 30 V - 
50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V ■ 
1000 V - 1500 V - 2500 V 
6 portate: da — 10 dB a + 70 dB 
4 portate: da 0 a 0.5 pF (allment. rete) 
da 0 a 50 pF - da 0 a 500 pF 
___ da 0 a 5000 pF (aliment. batteria) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V In c.c. o 4.000 ohm/V In 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 

VOLT C.C. 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V • 1.5 V - 
-3V-5V - 10 V - 30 V - 50 V 

- 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 
1000 V 

VOLT C.A. 10 portate: 1,5V - 15 V - 30 V - 50 V - 

100 V - 300 V - 500 V - 600 V 

- 1000 V - 2500 V 

AMP. C.C. 13 portate: 25 pA - 50 pA - 100 pA 

- 0,5 mA - 1 mA - 5 mA 

- 10 mA - 50 mA - 100 mA 

- 500 mA - 1 A - 5 A - 10 A 

AMP. C.A. 4 portate: 250 pA - 50 mA - 

500 mA - 5 A 

OH MS 6 portate: flxO.I-fìxl- 

Sì x 10 - Sì x 100 

n x i k - n x io k 

da 0 a 10 Mfl 


REATTANZA 

FREQUENZA 


1 portata: 

1 portata: da 0 a 50 Hz 
aa 0 a 500 Hz (condens. ester.) 

VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V (conden. 
ester) - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V - 600 V - 500 V - 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portate: da — 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portate: 

da 0 a 0.5 pF (aliment. rete) 
da 0 a 50 pF - da 0 a 500 pF 
da 0 a 5000 pF (alim. batterla) 

MISURE DI INGOMBRO 

mm. 150 x 110 x 46 

sviluppo scala mm 115 peso gr. 600 


ITALY 


C.JL 




20151 Milano ■ Via Gradisca, 4 ■ Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 


» 


CELLULA FOTOELETTRICA 
Mod. L1/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX 




TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. Tl/N campo di misura da —25° + 250° 


Mod. TA6/N 
portata 25 A - 
50 A - 100 A - 
200 A 


ALTA TENSIONE 
Mod. VC5/N portata 25.000 Vc.c. 


ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 


RIDUTTORE PER 
CORRENTE 
ALTERNATA 


una grande scala In un piccolo tester 

























Tema: elettronica professionale 




■ fotodiodi al germanio ed al silicio ■ fototransistori al silicio ■ cellule per batterie solari n diodi fotoemft- 
tenti * contraddistinti - grazie all adozione della moderna tecnologia nellefasi produttive e nelle^operazioni 
d® co"roMo - dalla costanza del livello qualitativo e dalla massima affidabilità delle caratteristiche tecn.che 
SIEMENS ELETTRA S.P.A. * MILANO 


fotoelementi della Siemens 




